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ді 1921 оной 
Н 21-13 гарана 


ТАБАН ЖЭЛЭЭ 


Оаа ан а ана а алУ 


Үдын Ленинэй орденто · локомо- 
Гон заһабарилгын заводой модель- 
бэ ороходо, токарна, фрезернэ 
гуудай, бэшэшье оньһон түхеэрэлгэ- 
| хүдэлеөнбөө нэгэл янзын жэгдэ 
йн соностоно. Зүгвөр хүлһэ һҺалһа 


Гараа мэгдэһэн нэгэшье хүдэлмэришэн 


СОВЕТСКЭ СОЮЗАЙ КОММУНИС ПАРТИИН БУРЯАДАЙ ОБКОМОЙ, 
УРЯАДАЙ АССР-эй ВЕРХОВНО СОВЕДЭЙ,МИНИСТРНҮҮДЭЙ СОВЕДЭЙ Орган 


| №243 (15265) | 1979 оной онтябриин 21, 


ӨӨРСЭ 


МЭРГЭМЭЛТЭ 


Бүхы оронуудаи пролетаринар, нэгэдэгть.! 
єахппаєшшоосппопшыэцээнтжммжэлтсїҮлшшиэлэээшш элллэтэээээүэээлэШүжүшшШлүлтл жлнжллй-10--0001-0012шт-1шЛштшшшшш--ш-11 


шинк 


ПРАГА, (ТАСС). КПСС- 
эй ЦК-гай Генеральна сек- 
ретарь, СССР-эй Верховно 
Соведэй Президнумэй Тү- 
рүүлэгшэ Л. И. Брежневэй 
1976 оной апрельһээ эхи- 
лээд, 1977 оной туршада 
хэлэһэн үгзнүүдэй, бэшэһэн 
статьянуудай суглуулбариие 
«Свобода» гэжэ хэблэл 
барлан гаргаба. 


КПСС-эй, Совет гүрэнэй 
гадаадын политикада з0- 
рюулжа, нүхэр Л. И. Бреж- 
невэй хэлэһэн үгэнүүд бо- 
лон статьянууд тон шухала 
удха шанартай байна гэжэ 
КПЧ-гэй  ЦН-гай недели 
бүри хэблэгдэн гарадаг га- 
зетэ тусхайлан тэмдэглэнэ. 
Эдэнь совет хүнүүдэй. мүн 
бүхы дэлхэйн арадуудай аша 
тулада хабаатай шухала 
асуудалнуудые шиндхэлгэдэ 


Л. И. Брежневэй хубитаяа 


‚Сэн:2:-мүнгэн 


Советскэ Союзай ажалшад! КПСС-эй 
ХХҮ саездын түүхэтэ шиидхэбэринүү- 
дые бэелүүлхын түлөө тэмсэгты, хүг- 
жэлтэ түгэс социализмын арга болом- 


жонуудые 
! 


ДИПЛОМА 


2 йсэд хэрэглэхыг эОрлэл,- 
у р геал, ХАРИЛСААН 


(Агууехэ Октябрийн соцналнс революциин 62 жэлэй 


зэгты КПСС-эй ЦК-гай Уряануудћһаа). 


ондо зорюулһан 


ада Аааа аана доо ооо а:1лзййййЙЙЙНИПН ШИН 1 ариза ваа 


ХҮН ТҮРЭЛТЭНЭЙ ЕРЭЭДҮЙН АМГАЛАН 
БАЙДАЛАЙ АША ТУВАДА 


дэ торолдохогүй. 


Жотойгоор хүдэлжэ байха. 
фэрилэгдэлэн продукцинь 


зэрэглэгдэдэг юм. Бэлэн 
|хграхадаа, өө мөөгүйгөөр 


Г. Эдэмнай техническэ 
р хэлбэритэй, 


Дд гэжэ хэлэхэдэ, алдуу 


нэрлээгүй байха, 


їнэй нэгэн Юрий Сумкин 


артай. 


Нүхэрни дайнай урда 


рь машинисткээр хүдэлдэг 


| Юрэдээ үргүүлжэ, гэрыень 


энэ. 


доро 
шадабаринь 


Энэ хэлээшыем Юрий 
инай түрүүшынь гүрэн 


2 саарһан дээрэхи чертеж 


глээд, 
0 зураадхина, 
эглэнэ. 
Сайн, 
айн. 

“Энэ юу хэжэ байнат? 


бажа байна гээшэ даа. 


АЛТАЯА 
БАДХАНА 


Фндэ Хүдөө ажахын 
Өрилэгшэдэй (үхэсо- 
їдэрэй. урда зээхэнэ 
колхозойхид гүрэндэ 
алдаха жэлэйнгээ тү- 
болзорһоо урид дүүр- 
тухайгаа. мэдээсээ Пэн. 


ын Һаалнин фермэ- 
хамта 7805 центнер 
Шанартай һү бэлэдхэ- 
ктда сруулаа. Ган- 
їүүлэй сентябрь Һа- 
|хыдөө тушааһан 559 
һүмнай хуу нэгэдэ- 
тоор абтаа. 


эрхим Һаалишад 
Укоева, О. В. Халуш- 
С. Ермакова, Р. Д. 
дева гэгшэд жэлэй 
р хойшо үнеэн бүри- 
рда зэргээр 2630 — 
хүрэтээ килограмм 
гаад, бүхы район соо- 
їрысеенэй түрүү зәр- 
ябана. Жэшээлхэдэ, 
л залуушуул Га- 
Ермакова. Освальд 
йН гэгшэдэй Һайн 
тэмдэглэхээр. 


үбэлжэлгын эхил- 
үшын удэрһөө ма- 
йиишад һү һааляа улам 
Шүлхын түлөө эршэм- 
тэмсэнэ. Жэшээнь, 
шэ сентябрь һарада 
дорой фермынхид 
бүрийлөд дунда зэр- 
19 килограмм һү һаа- 


їон дотороо мүры- 
түрүүлээ һаа, октя- 
Тэрэнээ 195 кило- 
0 хүргэхын түлөө 


[хэ Октябриин алдар- 
Шїндэрэйн  хүндэлэлдэ 
гаа эршые улам 
мн, мүрысөөгөө бү- 
фтэйгөөр дэлгэрүүл- 
ай колхозой Һаа- 
малшад жэлэй дүү- 
їїсгблоо гадуур 1100 
зэ. бага бэшэ Ћү 
00нд00 үгэхэ Зорилго 
табинхай. 

С. ТЫРХЕЕВ, 
энэн районой «Маяк» , 
й ахамад зоотехник. 


Бултал өөрынгөө 
0 шунанги, анхаралтайгаар, тон бол- 


зэд шудхалаануудай хэбүүдые бүтээ- 


үраар бүтээгдэлыень эрхэ бэшэ ан- 
талаар ехэ 
тиимэћээ миллимикрон 
нэтэ тон нарин хэмжүүр баримталжа 
Гдэдэг. Эдэ модельнүүдые бүтээгшэ- 
дээгүүр шадабаритай айхабтар уран 


л хадань модельшигүүдые арад зон 
кз, «дипломгүй инженернүүд» гэжэ 


0н класс дүүргэһэн үнэмшэлгэ аба- 
лэ локомотив-вагон заһабарилгын за- 
1 модельнэ цехтэ хүдэлжэ 


тээ үбшэнэй 
агаанаар наһа бараһан юм. Би сек- 


Ий үедэ ганса эхэнэрэй гурбан үхибүү 
дээрэнь гаргаха гээшэ гайтайл хэрэг 
Үхибүүдэйм аха Юра багаһаа 
нтэй, номгон, зөөлэн зантай їзэн. На- 
за хайрлажал. хүдэлмэришэн боложо, 
бүлэдөө. туһалжа эхилээ їзэн. Мүнөө- 


эшэб, — гэжэ Юрий Дмитриевич Сум- 
эжы Мария Ивановна Прокофьева 


а ажалда абтаһаар цехэй дүршэл ехэ- 
нодельцик Михаил Григорьевич Вер- 
йскийн Һурагша болоһондоо мүнеешье 
шадаг. Тусхай Һургуулида һураашьегүй 
бэрхэ Бургач хүмүүжүүлэгшын хүтэл- 
аролдосо ехэтэй Юрын мэргэ- 
түргэн ургажа, 
ехэнүүдшье хүнүүдые ахидаг болоо 
Дмитриевич 
түрын хайра 
1-1945 ‹ онуудай Эсэгэ ороноо 
лын дайнай үедэ ажалдаа шэн габьяа 
пһанай түлөө» гэлэн медаль гэршэл- 


Ий Дмитриевичые `хамуућаань хара- 
йннай, ехэл анхаралтайгаар хабтагар хү» 


энэ, фанерэ хабтагай дээрэ юушьеб 


шард гэтэр циркулиин 
Дахин дахин хэмжэнэ, 


Бүтээгдэхэ моделийн бэлэдхэлэй ша- 


“Удаан бэлдэхэ хүн гүт? гэжэ ћонир- 


Энэ цехтэ 
түмэр, шэ- 


модельнүү- 
мүлигдэһы- 


болохогүй. 


1942 ондо 


эхилһэн 


байгааб. 


эльгэ 


Һахижа һуу- 


нуудаа гансал 
дэг. Тиимэһээ 
тусхай 


ажалла- 


хам- 


хадуурдаггүй. 


шэнжэлнэ, 6 
гурбан 


үзүү- 


Таралган дээрээ Юрий Дмитриевич ар- 
бадахи табан жэлэй дүүрэтэр удаадахи та- 
бан жэлэй хоёр жэлэй түсэб дүүргэхэ зо- 
рилготойб гэжэ хэлээ Пэн, Хэлэһэнээ 
лүүлхэ байһандань найдамаар. 


ЗУРАГ ДЭЭРЭ: Ю. Д. Сумкин. 


Зэдын районой Торийн сов: 
хозой хүтэлбэрилэгшэд, мэр- 
тэжэлтэд, малшад республи- 
канска газетэнүүдтэ бэшэ- 
Һэн байна. Эдэнэрэй абаћһћан 
социалис уялгануудтай ма- 
най колхозой малшад та- 
нилсажа, суглаанууд  дээ- 
рээ зүбшэн хэлсэжэ, урда- 
хи зорилгонуудаа мүн “лэ 
тодорхойлһон байха юм. 

Энэ жэлэй үбэлжэлгэдэ 
2445 үхэр, тэрэ тоодо 950 
үнеэд, 15714 хонид орохо 
гээшэ. Эдэ бүхы малда ехэ 
тэжээл, дулаан байранууд 
хэрэттэй ааб даа. Энэ та. 
лаар колхоздомнай ехэ юу- 
мэн хэгдээд байна. 

Лутоводуудай, таряаша- 
дай оролдолгын ашаар нин- 
тын адууһа малда нилээд 
тэжээл бэлэдхэгдэжэ абтаа. 
Бүхыдөө 834.150 центнер үб- 
һән һүрилэгдэнхэй гэхэ гү. 
али нёдондо жэлэйхийзэ 4 
мянга таран центнерээр ехэ. 
Мүн урда жэлэйхиһээ гур- 
ба дахин ехэ сенаж дараг- 
даа. Хэрбээ нёдондо 3900 
тонно силостай байгаа Паз, 
мүнөө тэрзмнай 4800 тон- 
нодо хүргэгдэнхэй. Нёдондо- 
нойхипоо дутуугүй һолоо- 
мон суглуулагдажа байна. 
Республикаһаа гадуур һо- 
лоомо бэлэдхэхээр 27 хүн, 
5 трактор, 2 автомашина 
эльгээгдэнхэй. Зүгөөр энэ 
жэлдэ зелёңко үгы тооной, 
таряа талханай зүйл бага, 
4 мянган центнер абтаа. Тэ- 
жээлэймнай шанар яћала 
Һайн. 

Бэлэдхэжэ абайан энэ тэ- 
жээлээ зүбоөр, Һайса буй- 
луулжа малдаа үгөө һаа, 
мал ажалай продукци аба- 
ха, гүрэндэ тэрэниие худал- 
даха зорилгодоо хүрэхэ ар- 
га бии. Мүнөө үедэ бүдүүн 
тэжээл жәжэлхэ, Һаалиин 
малда тэжээл буйлуулжа үгэ- 
хэ цехүүд бэлэн болгогдо- 
жо, хүдэлгэгдэжэ захаланхай. 

Энэ жэлдэ малаа дулаан, 
Һайн байраар хангаха хэрэг- 
тэ ехэ анхарал хандуулаг- 
дана. 200 үнеэдэй үбэлжэ- 
хэ байра, 1000 гахай шахан 
тгргалуулха байранууд һэль- 
бэн заһабарилагдаа. Сенаж 
дараха З траншей шэнээр 
бүтээгдээ һэн. Залуу меха: 
низаторнуудта зөрюулатда- 


«Удаан хүллэбэл, түргэн гүйлгэхэш» гэжэ 
ород хүн хэлэдэг. Манай ажал һайнаар бэ- 
лэдхэбэл, түргэн бүтээсэтэй байдаг, Ган- 
сал алдуу гаргажа огто болохогүй. 


шалгалтада 
тэнь олгогдоһон шанарайнгаа 
баяд лэ, сэхэ тушаадаг юм. 


--Юрий Дмитриевич ехэл номгон даруу 
зантай, шадабари ехэтэй хүдэлмэрилэгшэ- 
дэймнай мэгэн” 
тер Михаил Леонидович Аксенов хеерэнэ. 
--Сэхыень хэлэхэдэ, орёо хўшэр хэлбэритэй 
захилнуудые бүтээхэ яаралтай хэрэгэй гара- 
хада, олонхи ушарта тэрээндэ хандадаг гээ- 
шэбди. «Зай» гэбэл хэлсэлэн 
бүтээгээд лэ байдаг. Нэгэтэшье хэлэһэнһээ 


гэзр хабаададаг. 
бүлэгэй хүтэлбэрилэгшөер хорёод шахуу 
жэлдэ хүдэлһэн юм. Юрий 


--Халаанайнгаа ажалай бүтээсэ хэды про- 
центдэ хүргэнэт? 


-- Элдэб даа. Дунда зэргээр 140—150 
процент болохол байха. 


Юрий Дмитриевич хододоо продукци- 


бүтээћһэн модельнүүдынь 


эльгээгдэдэггүй. Өөр- 


эрхим шанартайгаар бүтээ- 
тамга та- 


гээшэгээ-гэжэ “цехэй” мас» 


саг соогоо 


Нийтын ажалда эдэбхитэй- 
Цехэйнгээ профсоюзай 


Дмитриевич 


жэл долоон Нарын туршада арба- 
дахи табан жэлэйнгээ түсэбтэ 
сүм дүүргээ. Августын 
тоосоогоор хүдэлжэ эхилэнхэй, 


даабариие 


1-Һээ 1981 оной 


бэе- 


Т. НИМБУЕВ. 


БӘРХӘШӘӘЛНҮҮД ДАБАГДАХА 


жа, 16 шэнэ гэр бодхоог- 
доо. Бэшэ малай байрануу- 
дые заһабарилха, дулаалха; 


хүдэлмэридэ хэдэн бригада 
табигданхай. Тиин эндэ шу- 
хала хэрэгтэй барилгын ма- 
териал — тбос, хадааћан, 
шэл гэхэ мэтэ дуталдажа, 
ехэ Наад ушаруулна. Эдэ 
үдэрнүүдтэ малай үбэлжэ- 
хэ газараар колхозой тус- 
хай комисси, мүрысэдэг 
коллективүүдэй түлөөлэгшэд 
хамта ябажа, үбэлжэлгэдөө 
хэр зэргэ бэлдээд байһа- 
наа злишэлжэ байна. 

Шалгалтын үедэ малай 
доро дэбдихэ хохир бэлдэ- 
хэ хэрэгтэ ехэ анхарал хан- 
дуулагдана. Юуб гэхэдэ, энэ 
жэлдэ малай доро һолоомо 
дэбдихэгүй, харин хохир, 
хюрөөгэй хибэдэһә хэрэглэ- 
хэ, тэрэниие ехээр суглуул- 
жа абаха зорилго табигда- 
на. . 

Теэд малай үбэлжэлгые 
эмхитэйгээр үнгэргэхэ хз- 
рэг нэн түрүүн малшадай, 
мэргэжэлтэдэй орюлдолтго- 
лоо, тэдэнэрэй шадабари- 
һаа дулдыдаха баҝланиинь 
элнтэ. Тиймээ  колхозой 
правлени, партком урагшаа 
панаатай,  ажалша. бэрхэ 
хүнүүдые малшадаар таби- 
ха, малшадай мэргэжэл дээ- 
шэлүүлхэ. хэрэгтэ горитой 
анхарал хандуулна. Ганса- 
хан энэ жэлдэ 15:Таалиша- 
най класс дээшэлүүлэгдээ. 

Тииг=бэшье малшад, илан- 
гаял хонвшод дуталдана. 
Саашадаз энэ ажалда за- 
луушуулые олоор хабаа- 
дуулха хүсэлтэйбди. 

Ваяхан колхозой хонишо- 
дой суглаан боложо үнгэ- 
рөө Һэн. Эндэ хабаадагшад 
ерэхэ жэлдэ колхозойнгоо 
зуун хонин бүриһөө 90 хурь- 
та түлжүүлхэ, хонин бүри- 
Һөө 3,1 килограмм нооћһо 
хайшалха зорилго урдаа та- 
бяа. Манай түрүү хонишод 
Туржаб Бимбаевич Банза- 
ракцаев, Асья Харисовна 
Хабибулина болон бусад бү- 
ри дэзжпэлүүлэгдэћһэн сонциа- 


УЛАМ 
ЭРШЭТЭЙГЭЭР 


Хүрбын совхозой Могойн 
фермын Һаалишад аяар ок- 
тябриин эхеэр жэлэйнгээ даа- 
бари дүүргэһэн тухайгаа элид- 
хээ һэн. Зунай үедэ ехэ һү 
абахын түлөө тэмсэлдэ эндэ- 
хи малшад -- үхэр адуулаг- 
шад, тугалшад, Һаалишад бул- 
тадаа жагсажа, түсэбөөр ха- 
раалагдаһан 2224 центнер Байн 


ә 


Оноҳойн модоной комби- 
надай хүдэлмэришэд Эр- 
хирэгэй совхоздо саг үргэл- 
жэ шеф ёһоной туһаламжа 
үзүүлжэ байдаг юм. Илангаяа 
үбһэ хуряалгадань эбтэй эетэй- 
гээр, оролдосотойгоор хү- 
дэлдэг. Мүнөө зун тэдэнэр 
ниитын адууһа малда 2000 цен- 
тнер үбһэ, 114 тонно набша- 
Һата тэжээл бэлдэжэ үгөө юм, 
Гадна 15 гектар газарта овощ 
таригдажа ургуулагдаһан, 15 
хүнһөө бүридэһэн бригада 
нуга сабшалан ућалха хүдэл- 
мэридэ хабаадалсаһан байна, 

Гэхэтэй хамта модошод 
залабарилгын хүдэлмэри эр- 
хилээ эн. Тиигэжэ Онохой- 


“Шэбэртэ хониной хоёр байра, 


Добо-Ёнхор тосхондо мага- 


шанартай Һу бэлэдхэлэй 
пунктда тушаагаа Һэн. Социа- 
лис мүрысөөнэй манлайда 
коммунист А. Федорова 
геранхай, тэрэ 1980 оной тү- 
сэбөөр ажаллажа байна. 


Энэ фермын хоёрдохи ам- 
жалта юуб гэхэдэ, үнеэн бү- 
хэнһее тугал абтажа, Найнаар 
түлжүүлэгдэнэ.  Үшвөө 40 га- 


ран үнеэд түрэхэ юм. Тии- 
гэжэ 100 үнеэн бүриһее 108 
тугал абтахаар хараалагдана. 

Ю. МАНУЕВ, · 


хүдөө бэшэгшэ. 


ҮЗҮҮЛНЭ 


зин, Ацагадта бани  заһаба- 
рилагдаһан юм. Силос дараха 
яамануудые барилга дээрэ 10 
хүн: хүдэлөө. 


Комбинадай комсо молой 
комитедэй түлвөлэгшэд 
«Стружка» гэлэн агитбригадын 
эдэбхитэдые дэмжэжэ, кон- 
церт, наада бэлдэхэдэнь зүб- 
шэл, заабари үгэдэг байгаа. 
Тиигэжэ һүүлэй үедэ «Струж- 
кын» артистнар 8 концерт 
табижа, малшадые, . хонишо- 
дые хангаһан байна. 


Ц. ЦЫБАНОВ. 


- 


ЭРХИМЭЭР ХҮДЭЛБЭ 


Зэдын номбинадай Инкур руднигай И, К. Пироговой 
бригада энэ жэлэй гурбадахи кварталда эрхимээр хүдэл- 


жэ тараба. 


гаяа ехэ. . 


ТОРИИНХИДОЙ ҮҮСХЭЛ 


лис уялгануудые абанхай. 

Ториин малшадай бэшэг- 
тэй танилсаха зуураа, кол- 
хозой Һаалишад, малщшад- 
шье бии байгаа арта бо- 
ломжонуудаа хаража үзөөд, 
түсэбтэ даабаринуудаа үлүүл- 
хэ байһанаа мэдүүлээ. Нол- 
хозой түрүү һаалишад Цы- 
ренханда Гуржаповна Очи- 
рова, Мария Георгиевна Во- 
робьева, Александра Жамь- 
яновна Дампилова, комму- 
нистка Бимбасу Доржиевна 
Дамбаева гэгшэд ажалай үль- 
гэр жэшээ харуулжа ябана. 

ВЗаалишаднай таряа тал- 
ханай зүйлые халуун ућһан- 
да хэжэ, эїзэн татаад, даал- 
гагдалан үнеэдтэ хубаарилан 
үгэдэт гуримтай. Һаалиша- 
дай ажал хүнгэдхэхэ, фер- 
мэнүүд дээрээ оньһожоруул- 
гын түхсэрглгэнүүдые тодхо- 
хо зорилготойбди. 

Һүүлэй үдэрнүүдтэ гүрэн- 
дэ тушаагдаха 300-гаад үхэр- 
нүүдые бэлшээн, шахан тар- 
талуулха хүдэлмэрн эхилэн- 
хэй. Мүн тугалнуудые нэгэ 
газарта суглуулжа, Майн ха- 
руућанда, эдеэндэ табиха 
хэмжээнүүд: абтажа 
149 эмэ хашарагууд Лайн 
бэлшээридэ адуулагдажа, мү- 
нөө ороондо оруулагдажа 
дүүрэхэеэ байна. 

Малшадайнгаа оролдосотой- 
гоор ажаллажа байһанай 


ашаар колхознай гүрэндэмал “Течигурдындэлэнэлэчаы” 
ажалай продуктнуудыс ху- У 
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далдаха  жэлэйнгээ | түсэб 
урагшатайгаар бэелүүлжэ 
байнхїй. Гүрэндэ һү худал- 
даха 9 ћарын түсэб 200-гаад 
центнерээр үлүүлэгдээ. Мүн 
ноопо худалдаха жэлэй тү- 
сэб дүүргэгдэнхзй. Мяха ху- 
далдалтааршье түсэбтэ даа- 


баринууд хүсэлдүүлэгдэхэ 
юм. 
Колхозоймнай  таряашад, 


луговодууд ерэхэ жэлдэ ба- 
ян ургаса туйлаха зорил- 
готойгоор ажаллана. Орооло 
таряанай ургасын бирагүй 
байбатье, мүнөө 7 мянгаад 
центнер ұрэһэн хаагдаад, та- 
рилгын шанарта хүргэгдэжэ 


байна.! 


Тус бригада кварталай дүнгөөр 
дотороо нэгэдэхи Пуурнда гаража, Хүндэлэлэй грамота, 
мүнгэн шанда хүртэһэн байна. 


Кварталай түсэб 107,3 процент, сентябрь ћарын тү- 
сэб 108 процент дүүргэгдээ. Бригадын 
экскаваторай машинист А. С. Кондаков, үрэмдэн мал- 
тагша А. К. Федосеев, моторист Б. Д. Базаров, тран- 
спортёр хүдэлгэгшэ М. П. Лосева гэгшэдэй 


байна. 
жэлэйхиһээ схзэр 
даа, Луговодууднай энэ на- 
марай дулаан сагые Памбаа- 
шалан, 
таа улална. Дүршэл ехэтэй 
луговод Семен 
Лангин, Гомбожаб Санжие- 
вич Чимбеев, Марафон Ин- 
нокентьевич Кожевников гэг- 
шэд үдэртөө таряалан ућһа- 
лаад, 
уһа табижа байгаа. Энээнэй 
ашаар эдэнэр 60 гектар та- 


шалан ундалуулжа шадан. 
халуун 
шадта һаадгүйгөөр 


бэелүүлэгдэнэ. Теэд эндэшье 


даа наймаа эмхидхэхэ талаар & 


комбинат 


ТУҺАЛАМЖА 


энэ амжалтада 


ұхубита илан- 


Г. БАДМАЕВ. 


ДЭМЖЭЕ! | 


Ї 


: 
А 
ажалша зонине 2? 
анхаралаар хү- 
үбэлэй сагта мал- 


ажалла- 
ха арга олгохо хэмжээнүүд 


Уд 


Намарай паар урда 


хахалаг- 


таряалан, сабшалан- 


Ефимович 


һүниндөө сабшаланда 


ряалан, мүн эды шэнээн саб- 
Эдэ 


реэлхэ, 


дутагдалнууд ушардаг. Илан- 
гаяа малшадай дунда худал- 


дутагдалтайбди. Хүдөөгэй эд # 
хэрэглэгшэдзй эмхи зургаа- 
нуудай зүгһөө туһаламжа хэ- 
рэгтэй. 


Н. БУДАЦЫРЕНОВ, 
Хлагтын районой 
«Дружба» колхозой 
ахамад ветврач. 

54Ж. БУДАЕВ, 
зоотехник. 

В. ЦЫРЕНОВ. 
колхозой З-дахи 
отделенине эрхилэгшэ. 


Совет хүнүүдэй улам ехэ бо- 
ложо байгаа зрилтэ хэрэглэм- 
жые бүрин хангалга —эдеэ 
хоолой промышленностиин Һал- 
баринуудай хүдэлмэрилэгшэ- 
дэй шухала зорилго болоно, 
Предприятинуудай коллекти- 
вүүд тэрэнээ шиидхэхын тула 
нөөсэ арга боломжонуудые 
бэдэрнэ, үйлэдбэреэ сааша- 
дань хүгжөөхэ, продукциинь 
анар Һайжаруулха, түүхэй 
эдэй бааза бэхижүүлхэ орол- 
долго гаргана. 

Эдеэ хоолой промышленнос- 
тиин хүдэлмэрилэгшэдэй үдэр 


лагшад онсо шалгарна. Со- 
ном Дамбасвич Самбялов 
З9З толгой мал харуућал- 


| Молочное Һууринда 


ТАРГАН МЯХАН 
ТУШААГДАНА 


Ахын районой Ленинэй 
нэрэмжэтэ колхозой малшад 
гүрэндэ мяха худалдаҳа 
жэлэйнгээ түсэб болзорһоонь 
гурбан Һараар урид дүүргэ- 
бэ. Эдэнэр ажалайнгаа энэ 
амжалта Агууехэ Октябрнин 
соцналис революднин хүн- 
дэлэлдэ зорюулна. Колхо- 
зойхид 1294* центнер тар- 
ган мяха бэлэдхэлэй пункт- 
ла тушаагаа. Энэнь жэ- 
лэй түсэбһөө турба шахуу 
процентээр ехэ болоно, 

Агууехэ Октябриин хүн- 
дэлэлдэ дэлгэр эн соцналис 
мүрысөөндэ мүн лэ «Ком- 
мунизм» колхозой ажалшад 
яһала Майн амжалтатай. 
Эдэнэрһээ гүрэн 1700 цент- 
нер мяха худалдажа абаба. 
Энэнь жэлэй түсэбэй 97 про- 
цент болоно. 

Эбэртэ бодо малайнгаа 
шэгнүүр ехээр нэмээжэ, рай- 
он дотороо түрүү һуурнда 
гараһан «Улаан Аха» кол- 
хозой мал шахан таргалуу- 


жа, тэдэнэйнгээ шэгнүүрые 
нилээд дээшэлүүлһэн байна. 
Тинхэдэ. Жамса. Аюшеевич 
Патархеев 850 толгой эбэр- 
тэ бодо мал харууһалаа. 
Эдэнэр харуулалдаг малайн- 
гаа толгой бүрийн шэгнүү- 
рые сүүдхэдэ дунда зэргээр 
найман зуун граммаар нэ- 
мээһэн юм. 
Д-Д. ГАРМАЕВ, 
АХА. 


мниигиншциннлиншиннинзнининнцининэшининнийинн 


Зашииииииниин 


МАНАГУА. 
СССР-эй ба 


(ТАСС), 
Никарагуагай 


хоорондын дипломатическа ха- 


рилсаанай заһарһан тухай 
хамтын мэдүүлгэдэ гар та. 
билгын ёһолол Манагуадахи 
Правительствын байшан до- 
тор баярай оршон байдалда 
болобо. СССР-їээ Мексикэ- 
дэ байдаг онсо, бүрин этигэм- 
жэ түлөөлэлгэтэ элшэн сайд 
Ю. И. Вольский, Никарагуа- 
гай гадаадын хэрэгүүдэй мн- 
нистр д’Эското документдэ 
гар табяа. 

Гадаадын хэрэгүүдэй ми- 
нистр ёһололой үедэ үгэ хэ- 
лэхэдээ, Никарагуагай арад 
зон совет арадые ехээр хүн- 
дэлдэг байһан юм гэжэ тэм- 
дэглэбэ. 


Диктаторай хархис засаг 


МОСКВАГАЙХИДАЙ 


ГАБШАГА 


Нинслэл хотын бүхы | шэлһэн НПСС-эй МГК-гай 
промышленна предприяти- | бюрогой, Моссоведэй гүй- 
нууд продукци худалдал- | сэдкомой, МГСПС-эй пре- 
гын хэмжээнэй талаар юһэн | зидиумэй, ба ВЛКСМ-эй 
һарынгаа түсэб дүүргэбэ.| МГК-гай бюрогой хамтын 
Энэ үе соо город бүхы дээ-| заседани дээрэ, октябриин 


рээ ажалай бүтээсын ургал- 
тын талаар · даабаринуудаа 
үлүүлэн дүүргэлэн, хоёр 
мянга шахуу янзын эдлэл 
хэрэгсэлнүүд Гүрэнэй ша- 
"Марай -тэмдэгтэ хүртэһэн 
байна. Гэр байрын барилга 
амжалтатайгаар эрхилэгдэнэ, 
1980 оной Олимпнадын бай- 
ранууд, соёлой ба. ажгћуу- 
далай шэглэлтэй барилга: 
нууд бүтээгдэнэ. 
Москвагайхидай соцналис 


мүрысөөнэй дүнгүүдые зүб- 


ШИШИ: 


ехээр оруулжа байһые гэр- 
шэлнэ. Бата бэхи эб най- 
рамдалай түлөө, уласхоо- 
рондын шахардуу байдал 
пуларуулхын түлөө, буу 
зэбсэгүүдые үрдилдэн түхеэр- 
хэ ябуулга хизаарлаха, эл- 
дәб зэбсэгүүдые хороохо 
тодорхой хэмжээ абахын 
түлөө тэмсэл совет хү- 
тэлбэрилэгшын үгэнүүд, 


статьянуудай удкань 
болоно. 


Манай оронуудай хоо- 
рондын хани харилсаанда, 
КПСС-эй, КПЧ-гэй хоорон- 
дын, хоёр арадай хоорондын 
аха дүү ёһоной хани хол- 
боондо зорюулагдаһан нү- 
хэр Л. И. Брежневэй үгэ- 
нүүд ба статьянууд Чехо- 
словакиин ажалшадта илан- 
гаяа дүтэ, ойлгосотой байна 
гэжэ статья дотор хэлэгдэ- 
нэ. 


гол 


ТИЧЕСКА 
БЭРГЭЭГДЭБЭ 


СССР-тэй харилсаатай бай- 
хые хүсэдэггүй һэн. Тингэбэ- 
шье һаань, Никарагуагай 
арад зон совет хүнүүдтэ хо- 
додоо үнэн зүрхэнэй талар- 
халтайгаар хандадаг, Сове: 
Дүүдэй орондо хододоо 
талархадаг байпһан. Тин- 
мэл ушарһаа, энэ үдэр 
бидэ бүгэдэндэ түүхэтэ удха 
шанартай үдэр болоно гэ- 
жэ Никарагуагай бүхы арад 
түмэнэй зүгїӨө мэдүүлнэб. 
Манай әронуудай хоорон- 
дын харилсаанай заһаралга — 
тэрэнэй гүнзэгырэлгын ба 
ойртолсолгын эхин лэ бо- 
лоно. Никарагуагай ба Со- 
ветскэ Союзай арадуудай 
аша туһада амжалтатайгаар 
хүгжэхэ, алба хэхэнь дам- 
жаггүй гэбэ. 


Й АЖАЛ 


19-дэ эдэ тоо, баримтанууд 
дурдагдаа. 


Ннислэл хотын олон 
мянган түрүү хүдэлмэришэн 
В. И. Ленинэй түрэһеөр 110 
жэлэй ойн хүндэлэлдэ уял- 
гануудаа дүүргэһэн тухай- 
даа элидхээд байна. 


КПСС-эй ЦК-гай Полит- 
бюрогой гэшүүн, КПСС-эй 
МГК-гай нэгэдэхи секретарь 
В.В. Гришин заседани дээ- 
рэ үгэ хэлээ. 


МҮНӨӨДӘР-9ДЕӘ ХООЛОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИИН ХҮДЭЛМЭРИЛЭГШЭДЭЙ ҮДЭР 
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БОЛОГОДСНО ОБЛАСТЬ. 
һурал- 
салай-туршалгын шэнэ завод 
баригдаа юм. Мүнөө энэ пред- 
приятнда сүүдхэдэ 150 тон- 
но Һүн буйлуулагдана, Шэ- 
нээр тодхогдоһон түхеэрэл- 
гэнүүд, гаргаша багатайгаар 
шанартай Найн һү, зөехэй, 
творог, тэрэшэлэн худалдан 
абагшадта илангаяа ехээр 
һайшаагдадаг амтатай воло- 
тодско тоһо үйлэдбэрнлэн 
гаргаха арга нүхэсэл ханга- 


на. 
ЗУРАГ ДЭЭРЭЭ: студент- 
ка Тамара Жолина. Тэрэ энэ 
зундаа тус заводто практика 
гараа юм. 
ТАСС-ай фотрхронико. 


--- 


зАЙНДЭРТЭ. ЗОРЮУЛАГЛАНА 


тэ зорюулагдаһан баярай сук 
лаан дээрэ энээн тухай хэ- 
лэгдээ. Тиимэ суглаан октяб- 
риин 19-дэ Москвада болобо. 
КПСС-эй ЦК-гай секретарь 
М. С. Горбачев, хэдэ хэдэн 
министерствэнүүд болон албан 
зургаануудай хүтэлбэрилэгшэд, 
үйлэдбэриин түрүүшүүл, социа- 
лис мүрысэендэ илагшад, ниис- 
лэл хотын олониитын түлөе- 
лэгшэд президиумдэ Һуугаа. 
СССР-эй Мяханай, һүнэй про- 
мышленностиин министр С. Ф. 
Антонов элидхэл хэбэ. 
(ТАСС). 
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РЕСПУБЛИКЫН ЭДЕЭ ХООЛОЙ 


ПРОМЫШЛЕННОСТИИН 
БУРЯАДАЙ АССР-эй 
ПРЕЗИДИУМЭИ ХҮН 


ХҮДЭЛМЭРИЛЭГШЭДЫЕ 
ВЕРХОВНО СОВЕЛЭЙ 
ДЭЛЭЛЭЙй ГРАМОТААР 


ШАГНАХА ТУХАЙ 


Социалис 
дүнгүүдэй түлөө, 
хүдэлмэрилэгшэдэй үдэртэ 


АССР-эй Верховно Соведэй Президнумэй 


грамотаар шагнаха: 


мүрысөөндэ туйлаһан үйлэдбэриин 


үндэр 


мүн Эдеэ хоолой промышленностиин 


Буряадай 


й дашарамдуулан, 
Хүндэлэлэй 


Доржиева Елена Павлов- Морозова Мария | Инно- 
нае — Захааминай районой | кентьевнае -- Улаан-Үдын 
Закаменскын пивэ нэрэдэг| Һэрюун унданай заводой 
заводой хүдэлмэришэн. оператор. 


Ефремова Мария Иванов- 
нае Улаан-Үдын Һһүнэй 
комбинадай багсалдаг авто- 
мадай оператор. 


Рудт Эрна Фридриховнае 
— Улаан-Үдын · кондитерска 
фабрикын цехэй бригадир. 


Зоркальцева Любовь Ан-| Спиридонова Акулина Де- 
дреевнае -- Бэшүүрэй рай- | НиСОвнае -- Улаан-Үдын ар- 
оной Бэшүүрэй тоһоной за-| ХИИНн заводой хүдэлмэри- 
водой хүдэлмэришэн, шэн. 

Массальский Дмитрий Ан-| Шумкова Валентина Бо- 


тоновичые Кабанскын 
районой Сэлэнгын хилээмэ- 
нэй заводой кочегар. 


рисовнае --Ленинэй орденто 
Улаан-Үдын мяханай комби- 
надай хүдэлмэришэн. 


Буряадай АССР-эй Верховно Соведэй Презилиумэй 
Түрүүлэгшэ Б. СЕМЕНОВ. 
Секретарнин түлөв Буряадай АССР-эд Верховно 


Соведэй Президнумэй гэшүүн А. АСЕЕВ, 


Улаан-Үдэ, Соведүүдэй байшан. 
1979 оной октябриин 17. 
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АРГА БОЛОМЖОНУУД 


ЭЛСҮҮЛЭГ 


МАЛ АЖАЛ манай районой 
ажахы бүхэнэй хамагые шиид- 
хэгшэ эгээл гол һалбари бо- 
лоно. Ушар иимэһээ районой 
партийна организаци, совет 
болон ажахын органууд, ажа- 
хынуудай хүтэлбэри бүхэн 
ниитын адуућһа малай тоо 
толгой улам олошоруулха, 
ашаг шэмыень бүри дээшэ- 
лүүлхэ асуудалнуудта саг үр- 
гэлжын  анхарал хандуулжа 
байдаг шуу. 


КПСС-эй ХХУ съездын, пар- 
тиин Центральна  Комитедэй 
июлиин (1978 он) Пленумэй 
шиидхэбэринүүдые үндэһэн 
хүтэлбэри болгон, мал ажа- 
лай продуктнуудые абаха, 
гүрэндэ худалдаха арбадахи 
табан жэлэй түсэбтэ даабари- 
нуудые, абаһан социалис 
уялгануудаа нэрэтэй соло- 
тойгоор бэелүүлхэ, мал ажал 


Малай үдэсэ, ашаг: шэмынь 
дээшэлсэ имагтал тэжээлэй 
хэмжээндээ, шанарһаа, янза 
бүриһөө сэхэ дулдыдаха зэр- 
гэтэй байһые хараадаа аба- 
жа, районой партийна, совет 
болон ажахын органууд КПСС- 
эй обкомой, республикын 
правительствын үзүүлдэг ехэ 
туһаламжадз түшэглэн, саа- 
шадаа малай тэжээлэй най- 
дамтай  бата” бэхи үндэһэ 
Һуури байгуулхын тула хо- 
лын зорилготой хэдэ хэдэн 
хзмжээнүүдые абажа байнхай. 


Нэн түрүүн шэнэ газар эл- 
дүүрилгэдэ горитой анхарал 
хандуулагдана. Эреэг таряаг 
модотой, шугы бургааһанда 
даруулһан газар яһала бии. 
Энэ арбадахи табан жэлэй 
эхинһээ хойшо 3632 гектар 
иимэ газар элдүүрилэгдээ. 
Тиихэдээ 686 гектар намагжа- 


эрхилэлгые улам гуримшуул- | ан газар хатаагдаһан байна. 
ха, Һайжаруулха хэрэгтэ ажал-| эд, үедэ 6000 гектар дайда 
шадай бэлиг шадабариие зо- дээрэ олон жэлэй ногоон 
рюулхын тула районно пар- таригданхай, Урдань гансал 
тийна оргенизаци саг үргэлжэ! «волоснец сибирский» гэлэн 


эрид оролдолго гаргана. ногооной үрэһэ таридаг бай- 


Үхэр бэлшээн түлжүүлдэг,| Бан ваа, харин энэ жэлһээ 
таргалуулдаг суурлар ургаса |айнтай, эдимсэтэй, 
малшад энэгжэлдэ япала Һайн «костер безостый», донник 
хүдэлжэ байна. Бэлшээридэ | гэхэшэлэн хэдэн ондоо но- 
ябаһан буруу, хашарагууд 


гооной шэнэ сортнуудые ур- 
гуулжа захалагдаба, Энэмнай 
манай байдалда һайн жэшээ- 
нэй шэнэ хубилалта гэжэ тоо- 
лонобди. 

Энэ жэлдэ 2300 гектар га- 
зарта олон жэлэй ногоон та- 


байгаа. Районой малшад энэ {.РИг288. Тэрэнэй 1718 габар: 
та «волоснец сибирский», 


намарай урин дулаан сагай 6 
уларилые Һамбаашалан, саб- анс рей 
шалангай хэнзэ ногоондо, ху- Ек: та ви А." ЯВ. 
ряагдаһан таряалан дээгүүр рае, нея туа 
малаа, бэлшээн, адуулгаяа” үрг Нян жийн эмэ, ган Ө8Х- 


гэлжэлүүлһээр. 
Район бүхы дээрээ хониной | на. ТҮРҮҮШынхеэ 305 гектарта 
хабарай рапс гэжэ ургамал 


нооћһо гүрэндэ тушааха энэ 

жэлэй түсэб 105 процент | аРЯЗА туршаабди. Теэд ЭЭ 
дүүргээ. Мяха бэлэдхэлэй юћэ | НОГООН ажахы бүхэндэ Һай- 
Һарын даабариин дүүргэлтэ | НааР ургаа, гектар бүрилвө 
103 процент болоо Нэн, Ма 200, тэрээнһээ дээшэшье цен- 
най багсаамжалан  тоолоВо-|Т"ёР УРгаса хуряагдаа. 
ной ёһоор жэлэй түсэбїїеө 
гадуур 2,5 мянган центнер 
мяха гүрэндөө тушаажа бо- 
ломоор. Мал ,үсхэбэрилхэ тү- 
сэб заатагүй бэелүүлхэ арга 
боломжо бии. 


дунда зэргээр сүүдхэ бүхэн- 
дэ 796 граммаар шэгнүүрээ 
нэмэһэн зэргэтэй. Үхэр мал 
харуућалдаг 34 коллектив 
толгой бүхэнэй шэгнүүр 
мянга, мянгаһаа дээшэ грам- 
маар сүүдхэ бүри нэмээжэ 


Манай районой эрхэ бай- 
далаар болоходо, иимэ ногоо- 
нуудые хабар эртүүр (апрель- 
дэ) тарихада ашаг үгэсөөр 
Һайн байһые ажахынуудаймнай 
бодото дүй дүршэл гэршэл- 
нэ. Тарићан жэлдээ гектар 
бүриһөө 8—9 центнер үбһэ 
сабшажа абана. Энэ жэлдэ 
ган гасуур, хуурай зун боло- 
бошье, гектар бүриһөе дунда 
зэргээр долоон центнер Һайн 
шанартай үбһэн хуряагдаа 
бшуу. 

Олон жэлэй таримал но- 
гоо, тэрэшэлэн хабарай рапс 
ургуулгада Ёнгорбойн, Дүтэ- 
лүүрэй, «Михайловский» сов- 
хозуудай хүтэлбэрилэгшэд бо- 
лон мэргэжэлтэд анхаралаа 
ехээр хандуулна. Мүнөө 
олонхи ажахынууднай ондоо 
тзэшээ ошожо, үбһэ сабшахаяа 
болинхой, өөЛэдынгөө сабша- 
лан, таряалан дээрэһээ тэжээл 
суглуулаа. Гэхэтэй хамта манай 
райондо тэжээл бэлэдхэлгын 
асуудал дууһан шиидхэгдэн- 
хэй гэжэ хэлэхэеэ Һһанана- 
гүйб. Шиидхэгдээгүй асуу- 
далнууд үшөө олон. Гектар 
газар бүхэн Һайнаар ашаг- 
лагданагүй. Газар элдүүрилгын 
шанар ажахы бүхэндэ һайн 
гэхээр бэшэ. Тиимэһээ тэжээ- 


Гэхэтэй хамта Һү Һаалгын 
хэмжээн нёдондонойхиһоо 
гурба мянган центнерээр доо- 
шоо орошонхой. Тэрэнһээ 
уламжалан, Һү гүрэндэ ху- 
далдаха” юһэ һҺарын даабари 
дүүргэбэгүйбди. Мүнөө үедэ 
энэ алдаһанаа тэхэрюулхын, 
тийгэжэ жэлэй түсэб эрхэ 
бэшэ дүүргэхын тула хэмжээ- 
нүүд абтана. 


Мяха гүрэндэ тушааха бай- 
гша оной, мүн ерэхэ жэлэй 
түрүүшын _хахадай түсэбтэ 
даабари ядамаргүйгөөр дүүр- 
гэхын тула совхозууднай мү- 
нөө 2600-Һаа үсөөн бэшэ за- 
луу үхэр шахан таргалуулга- 
да табихань. Гадна  үмсын 
Үлүү мал олоор бэлэдхэлдэ 
суглуулан абаҳа хүдэлмэри. 
Үргэнөөр эмхидхэгдэнэ. 

Һүүлэй тоо мэдээнүүдые 
бүридхэн согсолоод байхада, 
нёдондонойхиһоо гурбан зуу 
гаран тугал дутуу абтахадаа 
бслохонь хаш. Теэд малай тоо 
толгой олошоруулгайаал мал 
ажалай продуктнуудые гүрэн- 


дэ худалдаха арбадахи табан | лэй болон орооһото урга- 
жэлэй түсэбэй дүүргэлтын  малнуудай ургаса  Гэбэрээ. 
хуби заяан дулдыдаха бай- | Хамниин, Далахайн, Санагын 
Выень бидэ ойлгонобди. Энэ | совхозуудай хүтэлбэрилэгшэд 
ушарһаа зарим тэды гээгдэ- | олон жэлэй ногоо тарилгые 
лээ заатагүй хүсэлдүүлхэ эрил- | үргэдхэхэ тушаа үшөө Пайнаар 
тэ. табигдана. 1560 эмэ хаша-| оролдоногүй. Тийхэдэ зарим 
раг, гунжадтай 14 гүүртэ | ажахынууд өөһэдын хүрэнгын 
район соо мүнөө эмхидхэг- | үрэлэтэй боложо шаданагүй. 
дээд, Һайнаар  харуулалжа, Тэжээлээр  ядуушаг ондо 
бултыень саг соонь үрэжүүл-| орходоол олон мал гарзал- 
жэ үрдихэ асуудал гараад | на, ашаг шэмэнь нэмэсэгүй 
байна. Буханууд ажахы бүхэ- | байна бшуу. Энэ жэлэй үнгэр- 
нэй нэгэ газарта суглуулаг- | Һэн юһэ Һарын туршада аяар 
данхай. Һубайрһан үнеэд мүн | 1540 үхэр, 2500 гаран хони, 
лэ гүүртэнүүдһээ илгагдажа, ! 124 адуу гарзалууланхайбди. 
Һайн харууһанда табигдана. Хэрбээ эдэ малые мяхан дээ- 
Малай тэжээл бэлэдхэлгэ,| рэ оруулжа сэгнэбэл, 6000 
ургаса хуряалга район до- | шахуу центнер мяха хиидэ 
тор дүүрэнхэй. Үбһэн, силос, | гээћэндэл жэшээтэй. нг- 
сенаж нёдондонойхитой ха- | дондо районой табан үнеэн 


баа бараа бэлэдхэгдээд бай- | бүхэнэй нэгэниинь тугаллаагүй 


на. Гэбэшье үбэлжэлгын ха- | байха юм. Энээнэй ушар шал- 
Һада хэрэглэгдэхэ тэжээлэй | тагган хадаа үбэлэй сагта ма- 
хангаса 37 процентїээ дээшэ | лаа “ёпоор тэжээжэ шадаа- 
гарахаар бэшэ. Харин үнгэр- | гүйлөөмнай болоо гэжэ сэхэ 
һэн жэлдэ 43 процент бай-| мэдэрэе. 

Һан юм. Иимэ байдалтай болоод 
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АЛИНДАНШЬЕ АШАТАЙ ТУБАТАЙ 


ХАРЬКОВ. Илалтын 30 жэлэй ойн нэрэмжэтэ совхо- 
зой огородууд дээрэпээ овощ зөөхэ хүдэлмэриие Харь- 
ковай магазинууд даажа абаба. Табан жэлэй эхинїїзэ 
хойшо бүхы продукци үйлэдбэрилэн абалга 1.5 дахин 
урган нэмээ. Эдэнь ,саг соогоо хото город абаашагдадаг 
болонхой юм. 


— Энэ жэлдэ үгэрсэ, помидор, понгино, капуста хуряа- 
жа, абаха үедэ хотын Киевскэ районой оптово-рознично 
комбинат тушаан абалгын пунктые манайда нээгээ һэн, 
-- гэжэ совхозой директор Н. Долот хэлэбэ. — Ямар ма- 
тазинуудта хэды шэнээн овощ абаашаха хэрэгтэй бай- 
һыень мэдээд, комбинадай түлөөлэгшэд үйлэдбэриин бри- 
гадануудһаа захилнуудые абажа, өөһэдынгоө машинаар 
хэрэгтэй продукци зөөдэг байна. 

Ажал хэрэгые шэнээр эмХидхэлгэ али алинданшье аша- 
тай туһатай. Энэнь таряашадташье ашаг олзотой юм. 
Ушарынь юуб гэхэдэ, эдэнэр продукцияа өөйэдөө худал- 
дажа, мүнгэ зөөри болон сагаа дэмы талаар гээнэгүй 


бшуу. 
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СӘ Н, 


жаруулагтьи 


ДЭХЭ 


байхадаа,  КПСС-эй 
июлиин (1978 
хараалһан 


ЦК-гай 
он) Пленумэй 
зорилготой зохил- 
дуулан, газар ашаглалгые 
саашадань улам һайжаруулха 
тухай асуудал партиин райко- 
мой бюро дээрэ үнгэрһэн 
сентябрь Һарада зүбшэн хэл- 
сэһэн байнабди. Ехэ хвөрэл- 
дөөнэй Һүүлээр дэлгэрэнгы 
тогтоол, саашадаа бэелүүлхэ 
хэмжээ ябуулганууд хараалаг- 
да» Тэн. 


Манай районой ажахынууд 
1900 гектар уһалагдадаг га- 
зартай. 9,5 мянган гектар 
Һайжаруулагдаһан сабшалан- 
тай. Гэхэтэй зэргэ жэл бү- 
хэндэ 2500--2300 тонно мине- 
ральна үтэгжүүлгэнүүдыв аба- 
даг байна. Энэ яаха аргагүй 
бага, ажахынуудай хэрэглэм- 
жэ хангажа шаданагүй. Энэ 
дутагдал тушаа ‘республикын 
хүдвө ажахын министерствэ- 
дэ хандажа, гуйлга барижал 
байдаг гээшэбди. Теэд эрил- 
тэ анхаралда абтанагүй. 


Энэ 
малай үбэлжэлгые эмхи 
римтайгаар, ашаг үрэ 


гу- 
баян- 
тайгаар үнгэргэжэ шадалга- 
паа мал ажалай продуктнуу- | 
| 


шэнэ эхилхэеэ байгаа 


ПРОПАГАНДИСТНАР 


дые абаха, гүрэндэ тушааха ҺУРАНА 
табан жэлэй түсэбэй дүүр- 

гэлтэ амжалтатай байха шэн, 

Малай үбэлжэлгын хуби заяае ‹ «Марксизм-ленинизм гүн» 
хүнүүд лэ шимдхэхэ байһа- зэгыгөөр шудалха» тэйэн 
ниинь мэдээжэ. Тиимэһээ уряа доро партиин ЛПрибай- 
«Үзэл сурталай, политическэ калиин райкомдо доодо бо- 


хүмүүжүүлгын хүдэлмэри саа- лон дунда шатын пропаган- 


шадань Һайжаруулха тухай» дистнарай семинар болобо. 
КПСС-эй ЦК-гай тогтоолдо Энэ семинарта ажахынуу- 
түшэглэн, партиин райком дай хүтэлбэрилэгшэд, ЭКОНО- 
эмхидхэлэй болон политиче- мическа Луралсалай түлөө 
скэ хүдэлмэриин удха шана- харюусалгатай хүнүүд, пар- 
рые, ашаг үрые улам гүнзэ- тийна организациин секре- 
гырүүлхэ, хурсадхаха гэһэн тарьнар хабаадалан байна. 
оролдолго гаргагдана. Хүнүү- Семинарта байгшад 
дэй дунда ябуулдаг али бү- тартиин райкомой секретарь 
хы тхүдэлмэрийшШ онол” арга, Г. Б. Цыденовэй «Үзэл сур- 
дүршэл шадабари нарижуу- талай хүдэлмэри Б.ж комму- 
лан Һайжаруулха эрилтэ пар- низмын түлөө тэмсэлэй шу- 
тина слав ВНЯНУУАЛӨхөа тас хала шата» гэлэн элидхэл 
бина. Энээнтэй нэгэн хамта шагнаа. Е 
социалис муввБеенэи эхидт «Ленинизм ий манай үе 
хэл, хүн зоной ажаһуудалай АЕ революционно туг 
хэрэглэмжэ хангалгые Һайжа- 


мүн» тэлэн элидхэл. райко- 
мой партийна кабинедые 
даагша Ю. С. Смольников 
хээ. Мүн пропаганда. болон 
атитациин таһагые даагша 
А. Н, Колоколова суглараг- 
шадай урда үгэ хэлэбэ. 
Удаань семинарта хабаа- 
дагшад өөһэд өөһэдынгөө 
секцинүүдтэ һуралсал үнгэр- 
тэжэ, шэнэ Пуралсалай жэ- 
лэй түсзб болон элдэб заа- 
баринуудые абаа. 


Ю. АНТОНОВ. 


руулха асуудал үдэр бүрии- 
мнай анхарал доро байха 
зэргэтэй, 

Ниитын адуула малые уһаар 
хангалга шухалын шухала хэ- 
рэг болоод байна. Һүүлэй 
хэдэн жэлэй туршада үргэл- 
жэлһэн ган гасуурһаа боложо, 
олон горход болон булагууд 
шэргэшоо. Харин манда үрэмдэ- 
мэл худаг угаа үсоөн. Жэшээнь, 
Санатын совхозой мал аяар 
дүшэ гаран ондо ондоо 
зарта таран үбэлжэдэг 
Теэд энэ ажахы миил үрэм- 
хоёр худагтай, Дала- 
СССР-эй 50 жэлэй ойн 
нэрэмжэтэ совхозууд баһал 
иимэ байдалтай. Энэ хэрэг 
бүтэмжэтэйгеер шиидхэжэ үгэ- 
хые республикын дээдэ орга- 


га- 
юм. 


дэмэл 
хайн, 


Ахын районой арадай гз- 


нуудта ханданабди. Тэрэшэ- гээрэлэй хүдэлмэрилэгшэд пар- 
лэн  сонхын шэл, хадааһан, тиин ХХУ съездын шиидхэбэри- 
шифер гэхэ мэтын барилгын нүүд, эдир үетэниие дүүрэн дун- 


да Һургуулиин эрдэмтэй болго- 
хо, КПСС-эй ЦК-гай ба Совет 
правительствын юрэнхы дун- 
да Һургуулинуудай пурагшадые 


матеоиалнуудые олохонь бэр- 
хэтэй болонхой. Эдэнэрһээ 
боложо, малай байрануудай, 
малшадай гэрнүүдэй заһабари 


ПРОФСОЮЗАЙ РАЙКОМ 


== Бава тота 12 01-22 72512 


Худалдаа наймаанай, нипитын эдеэ хоолой, ажайууда- 
лай албанай, гэр байрын-коммунальна ажахын хүдэлмэ- 
рилэгшэд! Совет хүнүүдэй эрилтэ хангаха хүдэлмэриин 
шанар дээшэлүүлэгты, болбосон түхэлтэй хангалгые ћай- 


(Агууехэ Октябрнин соцналис 


еволюциин 62 жэлэй 
ойдо зорюулћан КПСС-эй ї 


К.гай Уряануудћаа). 


= 


Улаан-Үдын хилээмэнэй 
комбинат хотын хүн зонние 
1938 оноо таһалгаряагүй- 
гөөр-эдеэ хоолой зүйлөөр хан- 
гана. Тус комбинат КПСС-эй 
Улаан-Үдын городской коми- 
тедэй болон профсоюзай 
обкомой дамжуулгын Улаан 
туг һүүлэй хэдэн жэлнүүдтэ 


алданагүй, 
Эндэ табяад шахуу 
дээдэ гарай мэргэжэл- 


тэд, коммунис ажалай удар- 
ингууд хүдэлнэ. Тэдэнэй дун- 
даһаа Ажалай Улаан Тугай 
орденой кавалер Радна Нико- 
лаевна Байминова, «Хүндэлэ- 
лэй Тэмдэг» орденто Вален- 
тнна Степановна Мартыно- 
ва, Серафима Улахановна 
Пержанова, бусадые нэрлэ- 
хэдэ болоно. 

ЗУРАГ ДЭЭРЭ: 1. Ажалай 
Улаан Тугай орденой кава- 
лер, КПСС-эй гэшүүн, брн- 
гадир Р. Н. Байминова кон- 
днтер Людмила Перфильев- 
на Пишельтэй, 2, Социалис 
мүрысөөндэ илагша Вален- 
тина Алексеевна Рыбина. 


Н. ДРИГЕНОВЭЙ фотонууд. 


ТООСОБО 


веев, Е. Д. Доржиева, Д. С. 
Гармаева Һуралсал ба хүмүү- 
жүүлхы хүдэлмэри Һайнаар 
ябуулдагаараа хүн зоной дун- 
да хүндэтэй. 

Гэхэтэй хамта Ппургуулинуудай 
хүдэлмэридэ бий байгаа дутуу 
дунданууд тухай шанга шүүм- 


тивүүдтэй хамта 
эмхинүүд горитой 
зэргэтэй. 

Һаяхан Орлик тосхондо 
арадай гэгээрэлэй хүдэлмэри- 
лэгшэдэй профсоюзай райко- 
мой түрүүлэгшэ А. Ш. Гомбое- 
ва тоосоо хэһзан байна. Эдир үе- 


профсоюзна 
ажал хэхэ 


ехээр хойшоо татагдана. Һургаха, хүмүүжүүлхэ, _ тэдэ- | тэниие Һургаха, хүмүүжүүлхэ хэ- | жэлэл хэгдэһэн байна. Орли- 
Малшадай хүдэлдэг, ажа- ниие ажалда бэлдэхэ тухай | рэгтэ Орлигой, Сорогой дун- | гой, Сорогой дунда 
Һуудаг газарнууд тээшэ | та- саашанхи хэмжээ ябуулганууд | да, Балагтын эхин Һургуули- Һургуулида ОЧ 21756 ОНР-Ү 20742) 
тагдаһан электрын элшэ дам- гэлэн шухала тогтоолые бэе-| нууд Һайн үрэ дүнгүүдые туй- | муугаар эмхидхэгдэнхэй. Гад- 
жуулдаг лининүүдые заһаба- лүүлхын тула оролдолго гар- | лана. Багшанар М. Х. Хам- {на түрүү дүй дүршэл нэбтэрүүл- 
рилха хүдэлмэри даншье һаа ган ажаллажа байдаг юм. Энэ | гушкеева, Г. А. Нехланова, | хэ” талаар Һайн ажал ябуулаг- 
аали нобшоор ябуулагдана. талаар педагогическа коллек- Д. Д. Мунконова, А. 3. №Мат- | данагүй. Вл. ГАЛСАНОВ. 
Мэлэ, Михайловка тосхонуу- 
дай электролини заһабарил- - 
га гурбан жэл удаа дараалан | 
Пан" пол лаанат и. НАМАР АЖАЛАЙ ДҮНГҮҮДЫЕ СОГСОЛНО 
хүсэндөө хүрэнгүй үнгэржэ 
шин, Ороной таряалан дээрэ ху- Һото-бобово ургамалнууд | талмайн 90 процент дээрэһээ 
«Мал ажалай продуктнуу- ряалгын хүдэлмэри дүүргэгдэ- | (кукуруза оруулалсангүй) ха-| барайгар хуряагдан абтаба. 
дые абаха, гүрэндэ худалдаха жэ байна. Агууехэ Октябриин | дагдаһан байна. Энээнэй 112,8| 3 миллион шахуу гектарһаа— 
арбадахи табан жэлэй түсэб 62 жэлэй ойн хүндэлэлдэ габ-| миллион гектар дээрэһээ гэ-| саахарай свекло, 3 миллион- 
дүүргэхэ талаар, областной шагай ажалай вахтада жаг-| хэ гү, али хадагдаһан тал-{ Һоо дээшэ гектарһаа хартаа6- 
ЕРТЕ ааБтан аннин бэе- | сахадаа, таряашад намарай | майн 99 тпроцентїзэ ургаса | ха малтагдаа, Эдэнь түсэбэй 
та ха ДАР, туа | үдэрэй час бүхэниие ашагтай | сохигдон абтаа. Оренбургска | 80 ба 97 процент болоно. 
асуудал КПСС:эй обкомой | ћайнаар хэрэглэжэ, үндэр үрэ| областиин, Алтайн хизаарай Хлопок, кукуруза, - наран 
пленум Һая хаража үзөөд, | дүнгүүдые туйлана. таряашад ургасаяа таарам- | сэсэг, лен-долгунец болон 
592 Е, н Д н СССР-эй Центральна ста- | жатай Һайн болзорто хуряажа | овощ хуряалга үргэлжэлүү- 
Элидэар о 1 эн 4 тистическэ улравленийн ба- | дүүргэбэ, Энэ жэлдэ үндэр | лэгдэһээр. 
е а са римта мэдээнүүдэй _ ёлоор, баян орооһото Ургамалнуудые |. росеий Федерацийн, | Ун” 
октябриин 15-най байдалаар | ургууллан Казахстанай меха- 
түсэб, уялгануудаа дүүргэхэ |, раинын, Дунда Азиин ба За- 
гээшэ районой партийна ор- | колхоз, совхозуудта, ажахы-| низаторнууд ажалаа түгэсхэ- |... .чиин ҮЙдЖ Байонуудай 
ганизациин нангин хэрэг боло- | нууд минээ предприя- А 22:22 Р ажахынуудай таряашад нама- 
20 | а миллион е шасэР хуряалга нёдондо бай тарилгаяа дүүргэж” бай- 
С. БАДМАЕВ, | гектарһаа гэхэ гү, али тарил- | жэлэйхиһээ эршэмтэйгээр | на, 
КПСС-эй Захаамнрай | гын бүхы талмайн 91 про-| ябуулагдана. 540 мянган ген- 
райкомой нэгэдэхи секретарь. цент дээрэһээ орооћһото, ороо-! тарлаа гэхэ гү, али тарилгын (ТАСС). 
ВЫЫ гуиа гъа аттата четт тетово чечер тте ттт тоэлимэиэитавмтнсэитилирэтөтирэлээүэгылтирэирээлэтигэгсэалигирэирэирэлэнтэтэр пөчирээнрэисэээлчтэгээтэлнэтэсэлтирэгэст ве аачиллартагллэсгэлилтилсллсаны 


Харьковсќа областьдо зуу гаран ажахыда овощ үйлэд- 
барилдзг юм. Харьковай оптово-рознично комбиналууд 
эндэ тушаан абалгын пунктнуудые нээгээ. 


АЖАЛ ХЭРЭГЭЭРЭЭ ХАРЮУСАНА 


ГОРЬКИЙ. Эндэхн автозаводой И. Кузьменко болон 
А. Воронцовой хүтэлбэрилдэг комсомол-залуушуулай бри- 
гада түсэбтэ табан жэлэй эхинїїсэ хойшо даабариһаа га- 
дуур 49 мянган дабталга хэжэ, 1980 оной июль Һарын 
тоосоогоор хүдэлжэ байна. 

— Сагайшье уларил бидэнэртэ туһална гээшэ ха, -- гэ- 
жэ түмэршэ дархашуул намарай дулаахан үдэртэ баяр- 
лаландаа шоглоно, 

Бригада ашаанай автомобилиин урда голнуудые бүтээ- 
дэг юм. Деталь болгогдохынгоо урда тээ 50 килограмм 
шэгнүүртэй энэ зүйл хэдэн алха болон шахуурга доогуур 
гараха ёһотой. Эдэ бүгэдэндэ оройдоол 45 секунда саг 
үгтэнэ. В. И. Ленинэй түргїїөөр 110 жэлэй ой болотор 
табан жэлэйнгээ түсзб дүүргэхые уялгалаад, үйлэдбэриин 
залуу хүдэлмэришэд улам эршэмтэйгээр ажаллажа байна. 

1979 оной түс2б болон арбадахи табан жэлэй даабари- 
нуудые амжалтатайгаар дүүргэхын түлөө бригада шар- 
майн оролдоно. Агууехэ Октябриин социалис революциин 
62 жэлэй ойдо зорюулжа, КПСС-эй ЦН-гай гаргалан 
Уряануудые хүдэлмэришэд урма баяртайгаар угтаа. 
Энээндэ түрүүшүүл ажал хэрэгээрээ харюусаба: эдэнэр 
халаанайнгаа турша соо түсэбһөө гадуур үшөө хэдэн 
зуун дабталга хэхэ байна. 


асса түлээ тчрөэРгсэгругээлээгчэ РУЭРЭЭРЭЭ 


ЗАЛУУ НОВАТОРНУУДАЙ БЭДЭРЭЛТЭ 


ЛЕНИНГРАД. Эндэхи техническэ мэргэжэлэй учили- 
щинуудай бүхы Пурагшад ухаалан зохёолго болон ура- 
лан нарижуулгын курсада Пурана. Хүбүүд, басагад мэр- 
гэжэл шудалхадаа, техническэ творчествын дүй дүршэл 
олоно, ухаан бодолоо гүйлгэжэ Һһурана. Олоһон юумэеэ 
үйлэдбэришэдтэ дамжуулан үгэдэг юм. 


1Шефтээ абалан техническэ мэргэжэдэй училищиин һу- 
рагшадай зохёон бүтээлэн түхеэрэлгын туһаламжаар бэ- 
лэдхэгдэһэн шэнэ түхэлэй детальнуудые «Светлана» гэжэ 
нэгэдэлэй хабсаргагшад гаргажа эхилбэ. Ерээдүйн хүдэл- 
мэришэдэй дурадхалан шэнэ зүйл эрхим шанартай 
радиоэлектронно бишыхан хэрэгсэлнүүдые олоорнь бүтээл- 
гые түргэдхэхэ арга олгобо. Онсо приборойнгоо түлөө эдэ- 
нэр ухаалан зохёогшодой авторай үнэмшэлгэ абаћан бай- 
на. 


Техническэ мэргэжэлэй базова училищиин һурагшадта 
зорюулагдаһан «бэдэрэлгын тусхай лаборатори» «Светла- 
на» гэжэ нэгэдэлдэ эмхидхэгдэн байгуулагдаа. Фирмын 
түрүү инженернүүд болон эрдэмтэд эндэ хэшээлнүүдые 
үнгэргэдэг юм. «Светланын» жэшээгээр залуу уралан 
нарижуулагшадай һургуулинууд Ленинградай техническэ 
мэргэжэлэй үшөө 20 училишида эмхидхэгдэһэн байна. 
Прибор бүтээгшэдэй дүй дүршэл хэрэглэн, иимэ түбүүдтэ 
үхибүүд техническэ творчествын үндэһэ һууритай танил- 
садаг байна. Залуу ухаалан зохёогшодой оруулһан ду- 
радхалнууд жэлэй эхинһээ хойшо коллективэй хүдэлмэ- 


|. 
|, 


| 


ЗОРИЛГОМНА 
ХАРЮУСАЛГД ЕХЭТ 


‚Буряад ороной эдеэ хоо- 
лой промышленность имаг- 
тал совет засагай жэлнүүд- 
тә хурдан түргэнөөр хүг- 
жэн һалбарһан байна. Хо- 
рёод онуудай үеэр Верхне- 
удинснда гансал пивын за- 
вод байһан гэхэ. 1923 ондо 
тэрэ заводой жэл соо гар- 
галан пивые Улаан-Үдын мү- 
нөөнэй завод нэгэ Пара соо 
гаргана. 

Мүнөө манай республикын 
эдеэ хоолой промышленноєть 
техническэ гүйсэд оньһожо- 
руулагданхай арбан юһэн 
предприятитай болонхой. 
Һүүлэй хорин жэлэй барим- 


тануудаар хаража үзэбэл, 
минеральна уһан * 6-дахин, 
консервэ — 5,7 дахин, һэ- 


рюун ундан 4,5 дахин, ма- 
карон, хилээмэн.. кондитер- 
ска зүйлнүүд болон пивэ 
16 — 18 дахин ехээр гар- 
гагдадаг болоо, 


КПСС-эй ХХУ съездын 
түүхэтэ шиидхэбэринүүдые 
сүм бэелүүлхые оролдон 


ажаллажа байһан эдеэ хоо- 
лой промышленностиин хү- 
дэлмэрилэгшэд энэ жэлэйн- 
гээ юһэн һарын түсэбые нэ- 
рэтэй солотойгоор дүүргээ. 
Республикын ажалшадта 24 
миллионһоо дээшэ түхэри- 
той эдеэ хоолой зүйлнүүд 
худалдагдалан байна. Энэнь 
түсэбөөр  хараалагдаланїаа 
жара гаран мянган түхэрн- 
гөөр үлүү. Юћһэн һарын тур- 
шада 4,5 мянган тонно ма- 
карон, 5475 мянган услов- 
но баанха консервэ, 1834 
тонно кондитерска зүйлнүүд, 
8.12 миллион литр һэрюун 
ундан гаргагдажа, продук= 
ци бүхэнэй түсэб үлүүлэн 
дүүргэгдэһэн байна. Үнгэ- 
рэгшэ жэлэй энэ үеынхидэ 
орходоо макарон 182 тон- 
ноор, консервэ 1,2 миллион 
условно баанхаар, конди- 
терска зүйлнүүд 69 тон, 
ноор, һэрюун ундан 850 мян- 
ган литрээр ехээр үйлэд- 
бэрилэгдөө. . 

Хоёр предприятимнай -- 
Бартажанай районой эдеэ 
хоолой комбинат ба Сэлэн- 
гын архнин завод --арбада- 
хи табан жэлэйнгээ дүрбэн 
жэлэй түсэб, уялгануудые 
сүм дүүргэһэн тухайгаа мэ- 
дээсэлэн байна. Тинхэдэ 
Үнэгэтэйн үрэ жэмэсай. ба 
огородой эдеэнэй завод, 
Улаан-Үдын һэрюун  унда- 
най завод болон макароной 
фабрика гэхэ мэтэ коллек- 
тивүүд дүрбэн жэлэйнгээ 
түсэб дүүргэхэ дүтэлэнхэй. 
Республикын эдеэ хоолой 
промышленностиин нколлек- 
тивүүдэй дунда дэлгэрһэн 
социалис мүрысөөнэй тү- 
рүү зәргэдэ Улаан-Үдын хи- 
лээмэнэй комбинадай, Ка- 
менскын хилээмэнэй 5-дахи 
заводой, Захааминай пивын 
заводой, Улаан-Үдын мака- 
ронно фабрикын, Үнэгэтэйн 
үрэ жэмэсэй ба огородой 
эдеэнэй заводой коллективүүд 
дабшана. Тус коллективүүд 
байгша оной нэгэдэхи, хо- 
ёрдохи кварталнуудай дүн- 
түүдээр түрүү һууринуудые 
эзэлжэ, мүнгэн шангуудта 
хүртэһэн юм. Үнэгэтэйн 
комбинадай коллектив энэ 
жэлэй нэгэдэхи хоёрдохи 
кварталнуудта Буряадай 
АССР-эй Министрнүүдэй 


! 


ж тэй 
4: 


Шубина, А. Пермякова, 


ришэдэй хахад миллионһоо 


туһалба гэжэ экономистнууд тоолон гаргаа. 


«МИННИ ХАНИНАР ТУХАЙ» 


ПЕНЗЭ. Эндэхи электронно-тоолон 
машинануудые бүтээдэг заводой арадай һайн дуранай 


ностудиин буулгаһан «Минии 


мые предприятиин пропагандистнууд үргэнөөр хэрэг 
Машина бүтээгшэдэй профсоюзай эрхим бүлэгэй хү 
риин дүй дүршэл тухай хөөрэһэн лентэ харуулан ойл 


ха туһаламжа болонхой. 
Заводто болоһон нэгэшье 


кументалистнуудай анхаралһаа гарадаггүй юм? 
ТАСС-ай корреспондент тэмдэглэнэ. Үдэр бүри { 
здеэнэй забһарлалгын үедэ предприятиин хүдэлмэрі 
кинодо дуратайшуулай буулгалан зэлжээтэ програм 


танилсадаг юм. Фильмүүд 


танилеуулдаг, предприятиин ёһо заншалнууд тухай, Ё 
нэй нийтын эмхинүүдэй ажал хүдэлмэри тухай хөөр 
түрэл хизаар нютагайнгаа үзэсхэлэн гоё һайханиие ў 
пайнаар мэдэжэ абахадань туйалдаг юм. 

Студи — заводой агитколлективэй Найн тулалагша 


Баримтата лентэнүүд партийна, экономичесқа ба К 
молой һуралс̧алай хэшээлнүүдтэ үргэнөөр хэрэгл3 Д 


байна. 


Түнхэнэй совхоздо дүй дүршэлтэй овощ ургуула 
Тамара Ивановна Шубинагай хүтэлбэрилдэг звено арӣ 
гектар талмайһаа 1567 центнер ургаса хуряагаа. 
ЗУРАГ ДЭЭРЭ: овощ ургуулагшад С. Ангархаева 
Л. 
Ц. ЦЫРЕНЖАПОВАЙ 


Соведэй ба Облпроф 
дамжуулгын Улаан 
хүртэһэн, тинхэдэ 
кварталда КПСС-эй 
ба Буряадай АССР 
нистрнүүдэй Соведз 
жуулгын Улаан туг 
тэжэ, республикын 
лэлэй самбарта бэш 
Даалгагдаћан ажа 
рюусалга ехэтэйгээр 
дажа, ажалай үндэр 
дүнгүүдые туйладаг, 
түрын шагналда, су 
хүдэлдэг нүхэдэйнгөв 
таал хайрада хүртэ 
нүүд манайда олон. 
лэн нэрлэбэл, Үй 
заводой жолоошон 
Ченкин, хүдэлмэриш 
Потёмкина, Л. Г. Му 
М. И. Литвинцева тӯ 
Захааминай пивын 
дой хүдэлмэрилэгшэд 4 
Шелкунова, М. А. Їй 
А. Б. Банзаракцаев 
тэ, һэрюун унданай 
хүдэлмэрилэгшэд А 
Алексеева, Т. П. Код 
гэгшэдтэ, Улаан-Үдын 
лээмэнэй комбинадай 
бэршэн В, И. Гавр 

хилээмэ баригша 
Смирнова, гурил һай 
К. К. Морозова 1 
«Мэргэжэлээрээ эрхим 

гэнэн хүндэтэ нэрэ 
Наяхан олгогдоо. Т@ 
Улаан-Үдын ХИЛ 
комбинадай В. Г. По 
ударидадаг бригадада, 
тэтэйн үрэ жэмэсэй @ 
родой эдеэнэй заводо 
Потемкинагай уда 
консервэ хэгшэдэй б 
да мүнөө жэлэйнгээ 
уялгануудые дүүргэжд, 
циалис мүрысөөндэ 
найнь түлөө «Эрхим 
да» гэлэн хүндэтэ нэр 
гэ олгогдожо, респу 
Эдеэ хоолой министе 
коллегиин, Директор 
соведэй ба профсою 
комой үнэмшэлгэ 
шантайгаар барюулагд 
Гэбэшье дутуу дунд 
шье бидэндэ үшөөл 
ушардаг гээшэ. Ж 
хэлэбэл, · Хяагтын, Ў 
Үдын пивын, Сэлэнты 
хиин, Түнхэнэй үрэ ж8 
ба огородой эдеэнэй 
дуудай коллективүүд 
жэлэйнгээ юһэн һарь 
сэбүүдые дүүргээәтүй 
шөө. Тиихэдэ Улаан-Үд 
лээмэнэй 2-дохи Ч 
Набанскын үрэ Я 
ба огородой эдей 
завод гэхэ мэтэ 
приятинууд продукци ў 
бэрилгэеэ нёдондо ЖЭ? 
һээ бага болгожор 
байна. Өд дутагдал 
түргэн болзор соо 
усадхаха -- манай м 
рэй зорилго болоно 
Эдеэ хоолой промый 
ностиин хүдэлмэришэ, 
да табигдаһан зорийҝй 
олон. Тэдэ бүхы 30 
нууд арад зондо бү 
продукци гаргажа үг? 
һән нэгэл шэглэлтэй, Ё 
уряа доро манай пре 
тинуудай, | хүдэлмэрий 
хоорондын эршэтэ соці 
мүрысөөн эмхидхэгдэнї 
Н. КРАЙНИКО 
Буряадай АССР.эй 9 
хоолой промышленн 
миннстерствын а 
ЭКОН 


Зверева. 


үлүү түхэрнг алмах 


тодорхойюй 


ханинар тухайн» гэлэн @ 


үйлэ хэрэг нютагай ки 


үнлэдбаринн түрүүшүр 


(ТАС 


"бедүүдэй 
ү9элмэри 


Шадай захяа болан 
анхаралтайгаар 
эшэ бидэнэрэй 
депутадуудай нангин 
рлоно. Олоной этигэл 
рида хүртэжэ, би Гуси- 
городской Соведэй 
адаар һунгагдаһан 
адай һунгамалнуудай 
@лгата џуялгануудые 
эдээ, саг үргэлжэ 
радтаяа уулзажа бай- 
ээнь, энэ жэл 
үулзалга үнгэргөөб. 
|02 Соведэйнгээ гүй- 
Юі хүдэлмэри тухай, 


Шадай гуйлта, захяа- 
Е бэелүүлхын тула 
| байһан хэмжээнүүд 

ойлгуулхые орол» 


Шнгагшад олоороо суг- 
| тоосоото хөөрэлдөөн- 
Ихитэйгээр хабаадаа. 
эдэ, зүбшэн хэлсэг- 


Е барисаан, нэгэдэл, 
їїхэл —эдэ үгэнүүд 
хүдэлмэришэн-таряа- 
"йїрүүшын гүрэнэй 
|агдаһаар 30 жэлэй ой- 
оулагдажа, СССР-тэ 
їїдэлэн Германиин Де- 
їёска Республикын 
үдэрнүүдэй уряа бо- 
байна. ГДР-эй социа- 
кусство болон лите» 
И туйлалтануудай ха- 
бд бүхы союзна рес- 
уудай зуугаад Хо- 
0д10 үнгэргэгдэбэ. 


7 хүнүүд уран ћай- 
з0хёохы ехэ коллек- 
шїї, шэнэ фильмүүд- 
зүгжэмэй, драмын ба 


НЯГТА ХОЛБОО БАРИСААТАЙГААР 


дэхэ асуудалнууд хүн бүхэн- 
Дэ хабаатай байгаа ха юм. 

Мүн үйлэдбэриин асуудал- 
нуудта гол анхарал хандуу- 
лагдана. Сэхыень хэлэхәдэ, 
ажалай бүтээсэ дээшэлүүлхэ 
шухала хэрэгтэ тойбо тата- 
ха зарим тэды ушарнуудтай 
хүдэлмэришэд ушарна. НЭэ- 
гэ жэшээ. Манай залуу го- 
род һүүлэй жэлнүүдтэ хоёр 
дахин шахуу ургаћан байна. 
Зарим хүдэлмэришэднай аяар 
арбаад модоной шахуу газар- 
та ябажа, ажалдаа хүрэ. 
нэ. Гэбэшье ажалшадые саг 
болзортонь хүдэлмэриин га- 
зарта абаашажа байха асуу- 
дал шиндхэгдээгүй, Һаяшаг 
намда бүлэг хүдэлмэришэд 
иимэ бэшэг дамжуулаа. «Би- 
дэнэр, оёдолой «Туяна» нэ- 
гэдэлэй Гусиноозёрскын фи- 
лиалай хүдэлмэрилэгшэд, 


А ДҮҮ СОЁЛОЙ БАЙНДЭР , 


уран зурагай искусствын 30- 
хёолнуудтай һонирхон танил. 
салан байна. Ажалша кол- 
лективүүдтэй, ГДР-тэй хани 
барисаа тогтоодог 
бүлтэмэй эдэбхитэцтэй аха 
дүү ороной түлөөлэгшәдэй 
уулзалганууд болоо. 


Соёлой үдэрнүүд октяб- 
риин 18-да Московско кон- 
серваториин Ехэ зал соо 
концертээр дүүрээ. Немец 
гүрэнэй оперын дуушад бо- 
лон хоор, Берлинер штаат- 
сккапелле гэжэ симфониче- 
ска оркестр Бетховеной юһэ- 
дэхи симфониие гүйсэдҳэ- 
вэн байна. 


(ТАСС). 


ТИИТ 


Соёлой байшангай үбэлдэ 


бэлдэлгые шалганабди 


Зээ 1313191193 
ШИЙ01(8117 


Шш районой Доодо- 
Пайн сомоной Совет 
омойнгоо тусхай за: 
В зарлажа гү, али сес» 
рээ нютагайнгаа Соё- 
 шангые” үбэлэй үеын 
ридэ бэлдэхэ тухай 
л жэл бүри зүбшэн 
їг юм. Тус асуудалаар 
эрэ үгэ хэлэһэн дену- 
Доодо-Бургалтайн соё- 
Памтые шэнэлхэ, бай- 
йнь капитальнаар заһа- 
ш уялгаяа дүүргэдэггүй 
їе шүүмжэлїэн бай- 


р 


 » колхозой, сомоной 
хүтэлбэрилэгшэд 
шоо байшангые капи- 
р заһабаридха хүдэл- 
мүнгэ зөөрн һомоӧл- 
хїї барилгын хүдэлмэри 
Юнь ябуулха тухай- 
ной урда найдуул- 
шабарилгын хэды шэә- 
үйгэнэй һомологдохо 
смета, бусад документ“ 
Е табиһан байна. 


Д залабарилгын хүдэл- 
вэхилхэ сагай ерэхэдэ, 
Бургалтайда тэрзэн 
Тә хэлэхэ хүн олдо- 
флишодог. Соёлой энэ 
КолЛХОЗой МЭДЭЛДЭ 
р тиимэһээ зарабарил- 
гэ зөөрийн ехэнхи 
«Мир» колхоз ћо- 
отой юм. 


үнгэрһэн жэлэй 
Пайсоведэй гүйсэдко- 
лой таһаг Доодо- 
Пайн байшангай заћа- 
а мүнгэ зөөри һо- 
тэрэнэй оройе ху- 
тонно түмэр хэрэгсэл, 
баад үүдэ Улаан-Үдын 
лбосоруулдаг, мебель 
Юмбинадһаа худалдан 
байна. Теэд эдэ ма- 
уд жэлэй туршада 
00 хэрэглэгдээгүй хэб- 


0 байшангай пото 
шэлэгдэхэ ёһотой аад, 
йл үгы, Сонхын ра- 
Д бапал шэнэлэгдэхэ 
0и Теэд энэ хүдэл- 
чүнөө болотор ойроо- 
Лргәгдөөгүй. 


ЫН галерейн пото- 
Штуһатуока хэмхэр- 
яхай. Республикымнай 
рзашадай холбооной 
Шэн уран зурагай бү- 
98 тооһо шоройдо 
Мад хэбтэхые хараха- 
Юй зүрхэеэ үбдэхөөр 
Шэн. Мүнөө уран зура- 
їзэлнүүд  орёогдожо, 
азарта хадагалагдан- 
бэртэй. 


Мой байшангай ди- 
Ц.Д. Н. Цыдемпи:· 
\ байшан соогуур яба- 
рабабди. Библиотекын 
шн фойегэй, харалгын 
штологой штукатурка 
3 ТЭНДЭЛЭЭ ХЭМ- 
унзлан, заһабарилга- 
Шоор болоо. 


бороогой, еаһанай 
Й Энэ үмхирһэн по- 
иигэжэ дуһаална, 
їэнь харахын арга- 
Ю шарлалан тазар- 
иь тухайлхада, бай- 
Иней потолок бүхы- 
Гашахань ха даа, 


гэжэ Ц-Д. Н. Цыдемпилова 
урмаа хухаран мэдүүлнэ. 
Соёлой байшангай мүнөө 
үеын байдалые харахада, 
үнэхөөрөөшье, урмаа хухар- 
хаар, Жэлһээ жэлдэ хойшо- 
луулагдадаг, үгышье | наа, 
Бһын тэдыдэ заһабарилаг- 
даа болодог энэ байшан һан- 


саг үргэлжэ ажалһаа гээгдэ- 
нэбди. Фабрика тээшэ марш- 
рудай автобус ходо графиг- 


һаа хожомдожо ерэнэ. 


Ок- 


тябриин 2-то ажалһаа хахад 


час 


гээгдээбди. Үглөөдэ- 


рынь автобус зогсонгүй ха- 


жуугаарнай 


үнгэршоо. Үдэ- 


шын автобус ерээгүй. Зарим- 
даа халамгай кондукторнууд 


бүдүүлиг хараал 


шэрээлээр 


бидэнэрые доромжолно. «Та, 


депутат, энээн тушаа 


хэм- 


жээнүүдые абаха ёһотойт». 
Энэ бэшэг доро 23 хүн га- 


раа табиһан байба. 
хадамнай, 


Шалга- 
үнэхөөрөөшье, ' 


нимэ юумэн болоһон байба. 
Зүгөөр ганса оёдолшод бэ- 


шэ, мүн шахтернууд, барил- 
гашад, энергетигүүд городой 


транспортын 


хүдэлмэридэ 


гомдолтой байба. 


совет Ё 
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) түб байгуулжа, 


У 


ї, 


1973 ондо Болгарин, 
Венгриин, ГДР-эй, Кубын, 
Монголой, Польшын, Совет- 
скэ Союзай болрн Чехосло- 
вакиин түлөөлэгшэд «ШЭэ- 
нээр бин бололон хорон хаб- 
дарнууд» гэлэн бүлэг асуу- 
далаар шэнжэлгэ хэхэ ту- 
хай хэлсээ баталба. СССР- 
эй Онкологическа научна 
түбэй үндэһэ һуури дээрэ 
хэлсээндэ хабаадайан оро- 
нуудай залан хүтэлбэрилгын 
иимэ шэн- 
жалгэнүүдые Хэхэ тухай 
үгэеэ оилголсоһон байгаа. 

Туршалгын болон клини- 


б, ческэ онкологиин шухала уд- 
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даржа һалашахань бэшэ гү? е, 


«Мир» колхозой түрүүлэг- 
шэ Д. Б. Будаевтай хөөрэл- 
дэжэ, соёлойнгоо гуламтын 
заһабарилга тухай юун гэжэ 
бодожо ябалаарнь һюнирхо- 
бобди. 


——Ажахын мүнгэ зөөреәр, 
соёлой байшан капитальнаар 
заһабарилагдаха ёһотой, 
гэжэ тэрэ хэлэбэ. -- Теэд 
заһабарилга хэхэ барилгашад 
дуталдана. Колхозоймнай 
барилгашад мүнөө малай фер- 
мэнүүдые барилгада, заћһа- 
барилгада хүдэлнэ. Тэдэ- 
нээ дүүргэмсээрээ, ' соёлой 
байшангай залабарилгада оро- 
хо... 


‚ Түрүүлэгшын хэлэһэнэй 
ёһоор, колхозой правлени ган- 
сал үйлэдбэриингөө хэрэгүүд- 
тэ анхарал табяад, ажаллажа 
байһан хүнүүдые соёлой та- 
лаар хангаха хэрэгтэ хайша 
хэрэг хандадаг гэжэ ойлгог- 
доо їзэн. Һайнаар түхеэрэг- 
дэлэн, ажал хүдэлмэреэ зохи- 
Доор эмхидхэжэ шададаг 
соёлой гуламтатай, библио- 
текэтэй ажахынуудай фермэ, 
отарануудта, таряалан, саб- 
шалан дээгүүр ажалай эр- 
шэ бурьялан бусалдаг гээшэ, 
Тиимэ ажахыда залуушуул 
олоороо 
жэ ойлгохоор саг мүнөө хү- 


рэжэ ерээ бэшэ гү? 


— Нёдондо жэлдэ канн- 
тальна залабарилга болохонь 
гэжэ баярлаа һҺэмди, Тэ- 
рэмнайшье бүтээгүй лэн. 
Энэ жэлдэ залабарилга хэг- 
дэхэнь гэжэ найдаһанай үлүү 
ха гэжэ бодоод, өөһэдын- 
гөө хүсөөр шадахысаа энэ 
тэрэ юумэ хэжэ эхилээбди, 
——гэжэ нүхэр Цыдемпилова 
хөөрэбэ. 


Соёлой хүдэлмэрилэгшэд 
байшангайнгаа сонхонуудта 
шэл Фуулгаа, үүдэнүүдыень 
дулаалаа, харалгын залай 
иреслэнүүдые заһабарилаа, 
фойе, библиотекын таһаг са- 
гаадаа. 


Инмэ «заһабарилгатайгаар» 
Доодо-Бургалтайн соёлой 
байшан үбэлдэ бэлдэгдэбэ 
гээшэ. Үбэлэй хүйтэнэй үедэ 


үлэжэ хүдэлдэг гэ- 
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СУ УА УМ 


соёлой гуламтын потолок уна- Ф 


шахагүй юм гү гэжэ (кар- 
тинна галерейн таһалга соо 
иимэ юумэн болоо ха юм) 
колхозой  хүтэлбэрилэгшэд- 
һөө асуумаар, 


Газаа талаһаань караха- 
да, яһала болбосон түхэл- 
тэй соёлой энэ байшан 
«Мир» колхозой хүтэлбэри- 
лэгшэдэй хэрэгсээхэеэ боли- 
һон ушарїаа мүнөө иимэ 
тулюур туйган байдалда 
оронхой, соёлой гуламта гэ- 
лэн үндэр нэрэ зэргэдээ ха- 
рюусахаар бэшэ болонхой. 


В. БАШАРОВ, 
хүдөө бэшэгшэ. 


ШИЛ 10) 


: 


хатай арбан асуудал хам- 


тын шэнжэлгэнүүдэй про- 
граммада оруулагдаба. Со- 
циалис гүрэнүүдэй 90 га- 


ран институт болон эмхи 
зургаан эдэ асуудалнуудые 
шэнжэлнэ 

1Кэшээлхэдэ, Словакийн 
Наукануудай академиин бо- 
лон Братиславадахи онко 


логинин институт хорон хаб- | 


дарай (рак) вируснэ шэн- 
жэлгэнүүдые. хүтэлбэрилнэ, 
Будапештын Гүрэнэй онко- 
логинин институт эм домой 
терапиин. һалбари даанхай. 
ГДР-эй Наукануудай ака- 
деминин хорон хабдарые шэн- 
жэлдэг Берлиндэхи түбэй 
институт үбшэ элирүүлэн 
тайлбарилха асуудалнуудые 
шудална. | НРБ-гэй Меди- 
цинскэ академиин Софида- 
хи онкологическа түб  Хи- 
рургин асуудалнуудаар гол 
эмхи болонхой, харин Вар- 
шавадахи М. Складовская- 
Кюрин нэрэмжэтэ онколо- 
гинин институт гэрэл туяа- 
гай терапиие ШЭНЖЭЛНЭ, 
П.З А. Герцснэй нэрэмжэтэ 
Москвагай эрдэм-шэнжэлэл- 
гын онкологическа  инсти» 
тут тусхай хабдарта орга- 
низмын даагдасагүй болол- 
го шанжэлхэ хүдэлмэри 
толгойлно, харин Н. Н. 
Петровой нэрэмжэтэ Ленин- 
градай институт хорон хаб- 
дартай тэмсэхэ үндэһэ һуу- 
рн гол анхаралдаа абана, 
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САН-ХОСЕ. Сальвадорой 
Компартиин ЦК-гай Полит- 
комисси мэдүүлгэ  хэхэдээ, 
генерал Ромерын зонхилхы 
засаг захиргааниие унатаа- 
һан сэрэгэйхидэй программа 
тухай коммунистнуудай ямар 
һҺанал бодолтой байһыень 
элирхэйлбэ. 

Арад зоной дунда дэлгэ- 
рүүлэн тарааһан манифест 
соогоо засаг гартаа абаһан 
офицернүүд орон доторхи 
хашалта харшалалта усад- 
хахые, политическэ үзэл 
бодолойнгоо түлөө шорон 
түрмэнүүдтэ хаагдаһан хү- 
нүүдые сүлөөлхые, сальва- 
доройхидой эрхэ хүндэлхые, 
атрарна реформо хэхые, оро- 
ной экономическа хүгжэлтын 


Ч 


Һунгагшадай гомдолоор 
элирүүлэгдэлэн асуудалнуу- 
дые дары түргэн шиидхээд, 
абтаһан хэмжээнүүд, бэелүү- 
лэгдэпэн хэрэгүүд тухайгаа 
удаадахи уулзалгын үедэ 
соносхохо гэжэ оролдодогбди. 
Тус бэшэгэй мүрөөр, депу- 
тадай эрилтээр мүнөө 
транспортын хүдэлмэри гу- 
римшуулагдаа. 

Саг үргэлжын уулзалга- 
нуудпаа гадна, һунгагшад 
ямаршье сагта дежурна де- 
путадтай уулзаха арга . бо- 
ломжотой. Городой ПТУ-гай 
нэгэ таМалгада депутадуудай 
пост ЗМХИДХЭГДЭНХЭЙ ЮМ. 

Эндэмнай һунгагшад эти- 
гэл найдабарияа депутадта 
мэдүүлэн, эрилтэ, захяагаа 
хэлэдэг. Асуудал бүхэнииень 
--бага, ехэгүй --шинидхэхэ 
гэжэ оролдоноб. 


Хото городуудаар болбо- 
сон түхэлтэй болгохо хэрэг 
олоной анхарал татана. Теэд 
үшөө дутуу дунданууд ком- 
мунальна албанда ушарћаар. 
Гомдолнууд бидэнэрэй һа- 
наа зобооһобр. Жэшээлхэ- 
дэ, Набережная поселогой- 
хид депутадтаа мэдүүлгэ 
бэшэхэдээ, ажаһуугшадые 
улаар хангаха эрилтэ та- 
бяа һэн. Эндэ ажаћһуудаг 
олонхи айлнууд нуурай 
уһаар ундалха баатай боло- 
дог Уһа тиишэ соргоор 
дамжуулха асуудал мүнөө 
шиидхэгдэжэ · байва. 


Һунгагшадай эрилтэ бэе- 
лүүлхэ хэрэгээр би хододоо 
предприяти, организацинуу- 
дай хүтэлбэрилэгшэдтэй, бу- 
сад тушаалта нюурнуудтай 
уулзадагби. Олонхидынь 


үүргэ, харюусалгаяа мэдэр- 
жэ, хэмжээнүүдые абадаг 
гээшэ. Зүгөөр зарим тушаал- 
тад депуталай гуйлтада хай- 
ша хэрэгээр хандадаг. ЖҖэ- 
шээлхэдэ, Дзержинскиин, 
Ранжуровай нэрэмжэтэ үйл- 
сэнүүдтэ электрын зайн гал 
саг үргэлжэ унтаршадаг бо- 
лонхой. Арбаад айлїаа энээн 
тушаа гомдол ороо һән. 
Тэрэ участогые электрын 
элшээр хангаха харюусалга- 
тай хүтэлбэрилэгшэд энэ 
асуудал тэрэ дары шиидхээ- 
гүй. Худалдаа наймаанай ду- 
туу дутагдалнуудые усад- 
хаха гуйлтатайгаар би һун- 
гагшадай зүгїөөе ОРС-ын 


хүтэлбэрилэгшэдтэ оло дахин 


хандаһан байгааб. Харин 
харюушье, абтаһан хэм- 
жээншье үгы зандаа. 


ХАМТЫН ШЭНЖЭЛГЭ 


Химическэ канцерогенезэй 
оолон хабдарай эпндемио- 
логнин харилсаае толгойл- 
хыень  СУСР-эй Онкологн- 
ческа научна түбэй эрдэм- 
тэдтэ даалгагдаа. Тэдэ дүй 
дүршэлөө ходо хубаалдажа 
бандаг юм. Мүн эрдэмэй 
орёо асуудалнуудыс шэн- 
жэлхэ нэгэн адли арга хам- 
тадаа бэдэрнэ. 

Аха дүү оронуудай 
институдууд хадаа үйлэдбэ- 
ринин предприятинууд мэтэ 
оогони болзорто уласхоо- 
рондын комплекснууд боло- 
жо, эрдэм болон ажал 
ябуулгын шэнэ шэнэ туй- 
лалтануудые суглуулна. Со- 
циалис гүрэнүүдэй түрүү дүй 
дүршэл болон дэлхэйн эрдэ- 
мэй туйлалтануудые хараа- 
даа абан, мэргэжэлтэдые 
бэлдэхэ. хэмжээе дээшэлүүл- 
хэ зорилго мүн лэ шнид- 
хэгдэнэ. Иимэ зорилготой- 
гоор элдэб гүрэнүүдэй тү- 
лөөлэгшэдэй совет хадаа 
СЭВ-эй гэшүүн-оронуудай 
медицинскэ институт болон 
факультедүүдэй программа- 
да онкологиие һуралсалай 
предмет болгон оруулхые, 
тингээд Студентнүүдэй он- 
кологи шудалха тусхай ном 
хэблэжэ гаргахые дурадхаа. 
Сюциалис хани нэгэдэлтэ 
гүрэнүүдтэ онкологуудые 
һургаха аргануудта зорюу- 
лагдаһан хөөрэлдөөн Чехо- 
словакиин «Неоплазма» гэ- 
жэ журналай хуудаһануудта 
толилогдопон *байна. 

Залан хүтэлбэрилгын түб 
хадаа нэгэн доро мэргэжэ- 
лээ дээшэлүүлхэ Пһуралсал 
эмхидхэнэ, һуралсалай семн- 
нар болон конференцинүү- 
дые үнгэргэнэ. СССР-тэЭ-- 
уласхоорондын Һургуулнин 
«Онколог» гэһэн хэшээл, 
реон" эмэй терапинн 
талаар 


аша туһада хэмжээ абахые 
найдуулһан байна. 

Демократи тогтоохые эр- 
мэлзэжэ байланаа тодорхой 
баримтануудаар гэршэлээгүй 
Һаа, нэгэшье правительство 
арад зоной этигэл найдаба- 
рида хүртэжэ шадахагүй 
байна тээд коммунистнуудай 
мэдүүлгэ дотор хэлэгдэнэ. 
Ромерын хархис засаг за- 
хиргаанние унагаалга оро- 
ной урда табигдаһан поли- 
тическэ, социально-экономи- 
ческа кризисые шиидхэжэ 
шадахатүй. Энээнэй һүүлээр 
арадай аша туһада, тэдэнэй 
хабаадалгатайгаар тодорхой 
хубилалтанууд хэгдэхэ 810- 
той. 

Шэнэ засагаархидай абайан 


дөө. Медицинскэ радиоло- 
ГИЙН институдай үндаһэн 
дээрэ Обнинск хотодо улас- 
хоорондын лаборатори зм- 
хидхэгдэһэн байна. Тэрэ үб- 
шэ элирүүлэн тайлбарилха 
асуудалнуудые ШИиндДХЭХЭэ, 
мэргэжэлтэдэй эрдэм мэдэ- 
сын хэмжээ дээшэлүүлхэ 
гэлэн зорилготой. 

Элдэб оронуудай эрдэм- 
тэдэй хамтын ажал ямар- 
шье эрдэм наукын хүгжэл- 
тэдэ ехэ туһатай байдаг 
гээшэ. Вирусэй канцерогенез 
болон тэрэнэй молекулярно- 
биологическа шэнжэнүүд 
гэһэн ОНКОЛОГИЙН шухала 
асуудал эрдэмтэдэй хурал- 
даанууд дээрэ нэгэнтэ бэшэ 
зүбшэгдэһэн байна. 

Энэ темээр хөөрэл- 
дөөн тон эдэбхитэйгээр үн- 


гэрдэг, -- гэжэ Галина 
Пестовская тэмдэглэнэ. Үгэ 
буляалдаата  хөөрэлдөөндэ 


хабаадагшад бэдэрэлгын щу- 
хала шэглэлнүүдые хараал- 
даг, шэнжэлгын дүнгүүдые 
халан абадаг юм. Мүн сте- 
рильн9 амитадые байлгаха 
газар эмхидхэгдэнэ. Энэ 
өөрсэ янзын биологическа 
банкые СЭВ-эй гэшүүн бү- 
хы оронуудай лаборатори- 
нууд хэрэглэдэг байна. 

Онкологуудай мүнөө үеын 
техниҷескэ түхеэрэлгэнүүдтэ 
жэл бүри шэнэ зүйлнүүд 
нэмэгдэжэл байдаг. Тиин 
эрдэм, техникын туйлалта- 
нуудые шадаал һаа түргөөр 
нэбтэрүүлхэ «зорилго табиг- 
дана. 

Мүн эрдэм, техникын дэб- 
жэлтын хүнэй бэе махабад- 
та муугаар нүлөөлхэ уша- 
рые эрдэмтэд нэгэн доро 
шэнжэлнэ. Синтетическэ по- 
лимерээр бүтээгдэһэн зүйл- 
нүүд ажабайдалдамнай улам 
ехээр хэрэглэгдэдэг боложо 


семинар үнгәргэг- ! байһаннинь мэдээжэ. Гэбэшье 


(0 /УУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУЛЛУУЛУУЛУУЛУУУУУЛУЛУУЛУУЛУУУУУУУ 


Жилин саанаћ 


онсо хэмжээнүүдые - дары 
болюулха, политическэ үзэл 
бодолойнгоо түлөө шорон 
түрмэнүүдтэ ҳаагдаһан бүхы 
хүнүүдые сүлөөлхэ, гүрэнэй 
аппарадћаа, арми болон аюул: 
гүйе сахиха албанһаа фашист- 
нуудые үлдэн намнаха, по» 
литическэ ба профсоюзай 
ажал ябуулгын эрхэ сүлөөе 
хангаха, арадай бүхы эмхи- 
нүүдтэй хамта ороной гол 
шухала асуудалнуудые 
шнидхэхэ харгы замууд ту- 
шаа хөөрэлдөөнүүдые үнгэр- 
гэхэ эрилтэнүүд Компартиин 


мэдүүлгэ дотор табигдана. 


Гэхэ зуура, арад зоной 
эрилтэнүүдые хангахын тү- 
лөө тэмсэхэ арадай комите- 
дүүдые эмхидхэн байгуул- 
хыень, сэрэгэйхидэй най» 
дуулгануудаа бэелүүлгэ хи- 
нахыень коммунистнууд 
сальвадоройхидые 


САЛЬВАДОРТОХИ БАЙДАЛ 


САН-ХОСЕ. Сальвадорїоо 
абтаһан мэдээсэлнүүдэй 
ёһоор, хоёр үдэрэй урда тээ 
сэрэгэй урбалтын болоһон 
Түбэй Америкэдэхи энэ эро- 
ной байдал орёо бэрхэшээл- 
тэй байһаар. 

Генерал Ромерын зонхил- 
хы засаг захиргааниие уна- 
гааһан сэрэгэй хунта «Демо- 
крати тогтоохо» талаар шэг- 
лүүлэгдэһэн онсо хэмжээнүү- 
дэй программые арад зоной 


дунда соносхобо гээд про- 
грамма дотор хэлэгдэнэ. 
«Сальвадоройхидой эрхэ- 


Италнин Неаполь гэжэ 


город Тирренскэ далайн эрье- 
дэ оршодог хото городуудай 


дундаһаа хүн зонойнгоо тоо- 
гоор гурбадахи һуури эзэл- 
дэг юм. Неаполь ороной 
эгзэл томо портнуудай нэгэн 


мүн. Зүгөөр эндэ мүнгэ зөө- 


ринин дуталдадаг дээрэһ=э 
городой ажахы доройтоно. 


ЗУРАГ ДЭЭРЭ: неаполн- 
танска үгытэйшүүлэй ажа- 
һуудаг кварталнуудай нэгэн. 


ТАСС-ай фотохроннко. 


уряалба. | заводуудай, худалдаа 
Бодото демократиин ба со-| 


химическэ шэнэ зүйл хэрэг- 
лэхынгээ урда тээ тэрэ 
хүнэй бэедэ муу бай- 
хагүй гү гэжэ мэдэхэ хэ- 
рэгтэй. Социалис оронууд- 
та химиин олон тоото зүйл- 
нүүдые (эмэй препарат, угаа- 
лай элдэб янзын порошок, 
лак, паста гэхэ мэтэ) ху- 
далдажа эхилхынгээ урда 
тон наряар шалгадаг, тур- 
шажа үзэдэг юм. 

Манай үе сагай үб- 
шэн хадаа онкологиин бүхы 
шэглэлээр добтологдоно, * — 
гэжэ залан хүтэлбэриин тү- 
бэй хүтэлбэрилэгшэ, СССР- 
эй Медицинын эрдэмэй ака- 
демиин президент Николай 
Блохин хэлэнэ. СЭВ-эй 
гэшүүн-оронуудай хани ба- 
рисаанда үргэнөөр хэрэглэг- 
Дэдэг хамжаанай ашаар аха 
дүү оронуудай эрдэмтэд 
богони болзор соо орёо ехэ 
шэнжэлгэнүүдые хэбэ. Юуб 
гэхэдэ, эгээн түрүү аргануу- 
дые ҳэрэглэжэ, бултанай 
хүсөөр шэнжэлгэнүүд хэгдэ- 
нэ бшуу. Тингәжэ тур- 
шалгын болон клиническэ 
ОНКОЛОГИНН элдэб янзын 
асуудалнуудые шэнжэлхэ 
хэрэг хүнгэн болгогдоно гээ- 
шэ. 

Хорон хабдарта эсэргүү 
тэмсэлэй ерээдүйн амжалта- 
нууд элдэб мэргэжэлтэй 
эрдэмтэдэй уласхоорондын 
харилсаанїаа ехээр дулды- 
даха байха. 

Дэлхэйн элдэб булан то- 
хойдо ажалуудаг эрдэмтэд 
энэ талаар бидэнтэй нэгэн 
Һаналтай. Мүнөө хүн зоной 
хорон хабдарта үшөөл нэр- 
бэгдэжэ байгаа хадань, знэ 
Үбшэ шэнжэлхын, тэрэниие 
илахын тула хүсэ шадалаа, 
эрдэм мэдэсээ элсүүлхэ ёһо- 
тойбдн. 


Юрий СИНЯКОВ, 
АПН-эй корреспондент. 


эш ати 


циальна дэбжэлтын түлөө 
тэмсэхын тула түрүү үзэлд: 
тэй бүхы хүсэнүүдэй нэгэдэ- 
лэй үндэһэ Пуури дээрэ хү- 
сэ шадалаа нэгэдүүлхэ шуха- 
ла гээд документ дотор зааг- 
дана. 


Арадай революционно бү- 

лэглэл болон арадай нэгэдэ- 
мэл ябуулгануудай фронт 
(ФАПУ) иймэрхүү эрилтэ- 
нүүдые сэрэгэйхидтз табиһан 
байгаа. 


Гурбан граждан ажал 
ябуулагщые хүтэлбэрилхы 
хунтада оруулћан тухай 
Сальвадорто соносхогдобо. 
Эдэмнай бэ гэхэдэ, 
оппозициин национальна 
холбоон гэдэг партинуудай 
коалицида ородог националь- 
но-революционно хүдэ- 
лөөнэй хүтэлбэрилэгшэ Г. 
Унго, Түбэй Америкын 
университедэй ректор Р: 
Майорга Кирос, фабрика, 

най- 
эзэдэй 


хэд 


маанай эмхинүүдэй 


нүүдые хүндэлхэ политиче- 


скэ партинууд болон профсо: | пан 


юзуудай ажал ябуулга хэхы• 
ень зүбшеөхэ, аграрна ре- 
формо бэелүүлхэ, ороной эко- 
номическа хүгжэлтын хэм. 
жээнүүдые абаха, эдилгэ үгэ» 
хэ ябадал усадхаха» хараа- 
тай байһан тухайдаа хунта 
мэдүүлбэ. Ромерын толгойл- 
дог байлдан һүйдхэлтэ бүлэ- 
гые тарааха, политическэ 
үзэл бодолойнгоо түлөө түрмэ 
шоронгуудта хаагдаһан хү- 


нүүдые сүлөөлхэ гэжэ `сэрә- 
гэйхид найдуулна. 


Сәрәгүүдәз үргэдхэхз зорилготой 


ВАШИНГТОН. США-гай 
оборонын министр Г. Браун 
Азиин оронуудаар ябахаяа 


гараба, Тиихэдээ Урда Ко- 
ре болон Япондо хүрэхэ 
оайна Сеулда хүрәэхэдөө, 


аюулгүйе хамгаалха асуудал- 
нуудаар Америкын-Урда Ко- 
рейн зүбшэлэлгын ээлжээтэ 
зүблөендэ хабаадаха, харин 


С рт 


бүлэгөөрхидэй 
М. 
Сэрэгэй урбалта 

шэд — полковнитууд 
хано, Х. Гутьеррес гэгшэдэй 


тэрэнэй бүридэлдэ ородог 
байланийнь мэдээжэ. 

Урда тзэнь армида гол 
тушаалнуудыєе эзэлжэ бай- 
һан дээдэ зиндаагай зарим 
офицернұүдые шэнэ заса- 


гаархид тушаалһаань буул- 
гаһан байна. 


ректор Р. Альваренга 
ригдажа хаагдаа. 


холбоондо ородог партинуу- 
дай түлөөлэгшэдэй 
нүүд зүблөө хэнэ. 
ҹескэ үзэл бодолойнгоо тү- 
лөө шорон түрмэнүүдтэ хааг- 
далан 150-яад хүн 
хотын түрмэнүүдїїзэ сүлөө- 
лэгдөө. 


жаруулхын 
хэмжээнүүдые дары 
эрилтатай жагсаалнууд эндэ 
тэндэ болоно. 


болюулагдаа, 
жануудта 3-һаа олон хүнэй 
суглархань хоригдоо, комен- 
дантска 
Арад зоной һуудал байдалые 
үндэнөөрнь ћайжаруулха эрил- 
тэ 
урдаһаа солдадууд эльгээг- 
дэһэн байна. 
тэмсэлэй үедэ жагсаалда ха- 
баадалан 4 хүн алуулћан, 20- 
ёод хүн 

байха юм. 


Охиратай уулзажа, 
«өөрыгөө 
нүүдта» заабарн зүбшэл үгэ- 
хэ юм. 


ерэлгэ Алас-Дурна зүгтэ аме- 
рикан сэрэгүүдые үргэдхэхэ 
зорилготой Пентагоной бэе- 
лүүлдэг хэмжээ ябуулгануу- 
дай нэгэннинь болохо юм гэ- 
Япондо премьер-министр М. жэ эндэ тоологдоно. 


Хүнэй эрилтэдэ һэнгэргүйгөөр 
хандалан үшөө нэгэ бишыхан 
жәшээ. Бүтээгдэхэ хэрэг- 
шье бишыхан бэлэй. Новая 
үйлсэдэ ажаһуудаг хүгшөө- 
дэй үҮүДдэ запуулха мэдүүл- 
гэ ЖКО-до угэһэнэй : һүү- 
лээр харюу хүлеэжэ ядаад, 
депутадта хандаа. Депута- 
дайшье эрилтые тэрэ кон- 
торынхид (харюусалгата 
нюур А. Торгашина) бэе- 
лүүлхэ гэжэ оролдоогүй. 


Депутадуудай уялганууд ба 
үүргэ ехэ харюусалгатай. 
Һунгагшадай этигэл, най- 
далда харюусаха гэжэ орол- 
доноб. Өөрынгөө участогта 
оршоһон предприяти, орга- 
низацинуудай үйлэдбэриин 
хэрэгээр хододоо һонирхо- 
жо, ажалшадай хүдэлмэридэ, 
ажабайдалда эрхэ байдал 


1979 оной октябрнин 21. 


ћайжаруулгада хубитаяа 
оруулха гээшэнь манай нан- 
гин. уялга. 

Саг үргэлжэ «депутадай 
үдэр» үнгэргэнэбди. Бунгаг- 
шадай урда тоосожо, олон 
тоото асуудалнуудта харюу- 
санабди. Тиимэ уулзалга- 
нуудта юрист болон бусад 
мэргэжэлтэд хабаадалсана. 
Депутадай таћалга соо С0- 
вет засагай, дээдэ зургаа- 
нуудай хуули, тогтоол, гури» 
муудтай һӱнгагшад 1анӣл- 
саха арга боломжотой.. Ара- 
дай депутадуудай городской 
Соведэй шиндхэбэринүүд 
Тунхаглагдана. Саашадаашье 
пунгагшадтайгаа няга ба- 
рисаатайгаар | хүдэлмэрилхэ 
гээшэ — манай арюун уял» 
га, 


3. СУСЛОВА, 

арадай депутадуудай 
Гусиноозёрскын горсоведэй 
“ депутат, 


2 Ч 7 эс 12 
х. А Ўы 3 
Зил ЭЭЛЖ” аг ГЭ » 


«Интеркосмос» програм- 
мын үндэһэн дээрэ Чехосло- 
вакн соцналис гүрэнүүд- 


тэй нягта холбоотойгоор ха- 
рилсан хүдэлэлсэнэ. 2 Кэшээл- 
бэл, Чехословакиин Астро- 
номическа институдта шэн- 


жэлхэ хүдэлмэрн үртэнөөр 
ябуулагдана. 
ЗУРАГ ДЭЭРЭ: эрдэмтэ 


хүдэлмэрилэгшэ Петр Тома- 
шек аппаратура бэлдэнэ. 
ТАСС-ай фотохронико. 


ГҮНЗЭГЫ УДХА 
ШАНАРТАЙ 
ХУБИЛАЛТАНУУД 
ВЬЕНТЬЯН, Лаосой Ара- 
да-Демократическа партиин 
ЦН-гай орган болохо «Си- 
енг пасосон» газетэ ороной 
эгээн хойто захын провин- 
ци Фонгсалиие хубилгаха 
хараа зорилгонууд тухай 
материалнуудые толилбо. 
Лаосунг ба лаотенг ара- 
дуудай үни сагһаа хойшо 
түбхинэһэн энэ нютагай 
хүгжэлтэдэ парти болон 
ЛНДР-эй правительство он- 
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түлөөлэгша 
Андино гэгшэд болоно. 
эмхидхаг- 
А. Ма- 


Национальна гвардийн ди- 
ба- 
Оппозицинн национальна 


офицер- 
Полити- 


нинслэл 


Арад зоной байдал 
тула 


най- 
шухала 
абаха 


Конституцяар хараалагда- 
эрхэнүүд З хоногоор 
үйлсэ гудам: 


час соносхогдоэ. 


табиһан жагсаалшадай 


Эндэ болоһон 


шархатуулагдаћан 


Японой 


хамгаалха хүсэ- 


Браунай албанай хэрэгээр 
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со анхарал хандуулдаг юм. 
Үнгэрїөн дүрбэ хахад жэ- 
лэй туршада арадай . заса 
гай аша туһаар эндэ гүй 
гүнзэгы удха шанартай хуа 
билалтанууд болоо юм. Хүч 
дөө. нютагуудта коопера- 
тивна хүдэлөөн үдэр ерэхэ 
бүри үргэдэжэ байнхай. Мү- 
нөө үедэ Фонгсалн про- 
винцида хэдэн зуун шэнэ 
кооператив тоологдоно. 

Зүтөөр ЭНДЭ амгалан 
ёһоор ажабайдалаа хубил- 
ган түбхинүүлхэ хэрэгтэнь 
хитадай засагаархид һаад 
тойбо ушаруулна гэжэ «Си- 
енг пасосон»ж газетэ бэшэ 
нэ, Тиимэһээ`- оронойнгоо 
бэеэ даанхай байдалые бэ- 
хижүүлхэ, хамгаалха ба 
аюулгүй байдал хангаха хэ- 
рэгтэ онсо анхарал хандуу» 
лагдана. Нүгөө гол ьхорил» 
гонь юуб гэхэдэ, Фонгсали 
провинциин экономикые эр- 
шэтэй түргэнөөр хүгжөөлгэ 
болоно. Энэ талаар пар» 
тийна болон ажахын орга- 
нууд нютаг бүхэндэ горитой 
ехэ хүдэлмэри ябуулжа байн- 
хай. Тийн энэ гээгдэнги 
байлдан провинциийн нютаг 
зон бүхы оронойнгоо ажал» 
шадтай хамта нэгэн жаг“ 
саалда дабшаха аргатай бо» 
лохо байна бшуу. 


ТАБАДАХИ ЭНЕРГОБЛОК 
АШАГЛАГДАБА 


БЕЛГРАД. Ороной ниис- 
лэл хото шадархи Обрено- 
вацай теплоэлектростанцида 
табадахи энергоблок ашаг- 
лалгада үгтэжэ, Югюсла- 
вийн энэ эгээН томо стан- 
циин электрын элшэ үй- 
лэдбэрилхэ хүсэниинь 300 
мянган киловадаар нэмэбэ. 
Нэгэ доро энэ станцийн 
Һүүлшын, зургаадахи агре- 
гадые хабсаралга түгэсхэг- 
дэжэ байна. Тэрэнине оро- 


ной энергосистемэдэ шэл» 
жүүлэн оруулхадань, Обре- 
новацай теплостанци үдэр 


бүри 21 миллион, киловатт- 
час электрын элшэ хүсә 
үйлэдбэрилдэг болохо юм. 


КОНСТИТУЦИНЙН 
ПРОЕКТ ЗҮБШЭН 
хэлсэгдэнэ 


ХАНОЙ. СРВ-гэй шэнэ 
конституциин троектые зүд- 
шэн хэлсэлгэ социалис Вьет- 
намда түгәсхэхы шатадаа 
оробо. :Республикын 17 
провинцида, түбэй мэдэлэй 
гурбан хотодо Ханойдо, 
Аошиминдэ ба Хайфондо 
зүбш=я =хэлсэлгэ дүүрэдэ. 
Һонстигуцийян проектые 30- 
хёон найруулха Түбэй ко- 
мисси  ажалша коллек1н- 
вүүдһээ, хүдэлмэришэд ба 
таряащадһаа хэдэн зуу мян- 
ган бэшэгүүдые абаа юм. 
Тэдээн соогоо ороной ажал- 
шад КПВ-гэй политикые 
дэмжэжэ, үндэһэн хуулийн 
проектые халуунаар пһай- 
шаажа байһанаа элирхэйлнэ. 


ЭХЭНЭРНҮҮД БА ЗАЛУУ 
ҮЕТЭН ТУШАА АНХАРАЛ 

ВАРШАВА. Үзэсхэлэн 
байгааляараа, зөөлэн  ула- 
рилаараа суурхадаг Колоб- 
жег шадар Польшо доторхи 
эгээн түрүүшын эхэ ба үхи- 
бүүнэй тусхайлагдалан са- 
натори нээгдэбэ. 

Польшын Нэгэдэмэл Хү» 
дэлмэришэнэй партиин ха- 
раалһан социально:экономи» 
ческа программын гол ху» 
бинуудай нэгэн хадаа арад 
зоной, нэн түрүүн ургажа 
ябаа үетэнэй Элүүр энхые 
хамгаалга болоно. 

(ТАСС). 


«БУРЯАД ҮНЭН» а 


1979 оной октябри 


ё - М ВОСКРЕСЕНИ, 21 сери). 10:40 -- «Киногоор, 18.00 -- «Адресат 
М НЭГЭДЭХИ ПРОГРАММА |аяншалагшадай клуб». 11,4 «Орбита-3», 18.15 
х «Орбӧнта-2». 7.55-- Дам-|-- Шэнэ їїйнйн. 11.45 -|«Мүнбөөдэр -- түби 
ЮМ жуулгын программа. 8.00 | Забларлалга. 18.55 -- Дам! дэ». 218.35. -- «Хү 
Сити 3, 54 № — «Время» 8.40 -- «Заряд-| жуулгын программа. 14.00|хон: Хэрагүүд ба 
Г че ҚИР "ҮЗ „аз Э? ^ № када зогсогты!». 9.05-«Ду-|-- Шэнэ йПонин. :14.20 — | дэхә асуудалинуудә. 
“Эд “өс, Э 1 РЕ А. ҸӘ 80. Ў ховой 5228: наадана».| «Шиний ажал -- шиний| Время выбрало Ч 
Е ТҮҮХҮҮТТҮү 5238-5277 Биир л! ! -. бинцдб Р" 5«Рига» -- фильм-концерт. { туйдалтанууд» — Биногой | Телевизионно уран 488 
аз асгана (ил 27171027] ПОЮ) Т. Ь Эг еба Г 2259 к раму 2 1520 -- «Будильник». 9.50 хорганны 1313 — «Эрхэ|фФильм (4-дэхи сери). 4 
н ЭС басов алба! тухай хөөрэлдөөн». 15.45— | — А 21.05 - 
У - хэнэб!». 10. -»- <Онтохон- | Хүгжэм. 90 -- .| мя выбрало нас» -- 
- --Ажалаа ёһын тЭдШсЭл ХЭХЭ ГО е И с" И Ў до айлшалалга» — «Пастух хүгвэн 16.29 «рх визнонно уран Лай 
ушар:бидэндэ: байдагѓүй. Эндэ 4 № янка» Е телевизионво| 2.0, фильм (5-дахн сери); 
Нэн » түрүүлэн Сэ лс игэнишэнэл! 4 АЛ АРТА ОИ ї! Хуран һайханай фильм (1-дэхи Улаан-Үдэ. 17.30 --|«Сильвия Вартан д к 
Һэшхэл,мхоёрдохёов, “бригади» 1 Д | ЁОЛ 12.10 — Хүдөөгэй| «Пропагандистнар ба Һу-| (Франци). 23.15 - 
А м1 4 ч: зүбшэл, заа- Хүхюун дуу, хүгжэм зэ- ЮУ час, 13.10--«Хүгжэмтэ ки-| ралсагшадта тулаламжа» һонин. 

Республикын нийслэл —— | тээсэтэ ажалаараа шалгархын- хын хойноћоо оролдодог юм. | 22Р” "9н ч КЬ а. бри- т, “зугаа наадан | дэл- х оск». 13.40-«Интервью в | буй 2) 17.45--«Бай ХОЁРДОХИ . ПРОГР, 
Улаан-Үдэ . хотымнай үйлсэ,| гаа хажуугаар, ажалдаа шэнэ | Эбтэй эетэй энэ коллектив 1963 БА. АЖЭЭ Ж, ГЭЛ гэрнэ. Иимэ баяр баясхалан- 5 Бузнос-Айресе», Москвагай (оуряадаар). с.40-—4581- «Орбита-2», 16.50 П 
талмайнуудые үдэр бүри ша-| онол арга нэбтэрүүлдэг, мэр- | онһоо хойшо коммунис ажалай | “`` "ФИНА гЭГШЭд хөөрэнэ. | ын. оршон. байдалда Зага- Ҳ Маяковскиин нэрэмжэтэ ака-| гал» программа. зи». И, Сильвинский 4 
хуу гэхээр үзэсхэлэн  гоё| гэжэл шадабари дээшэлүүлхын, | бригадын үндэр нэрэ  зэргэ- Бригадын нүгөөдэ гэшүүн райн районой ХХІ партсъез- | А демическэ театрай фильм: «Орбита-2». 18.15 --«Мү-|їїеөөр 80 жэлэйнь ойдо 
болгожо . байгшадай дундаћаа | ёжалайнгаа журам һайжаруул-: | тэй. штукатур-шэрэшэн Римма Сте- лын колхозой гэшүүд түрэл | зүжэг. 16.00 -- «Мүнөөлэр нөөдэр -- түби дэлхэйдэ». | «Москва ба москваг 
барилга-хабсаралгын 834-дэхи ЕРА панова мэргэжэлтэдэй дунда Ї ажахынгаа” байгуулагдалаар | -- Эдез хоолой промышлен- 18.30 -- Концерт, 18.45— ' 18.00 -- Мультфильм 
поездын урашуул онсо шал- "я 22 үнгэргэгдэдэг конкурсдо  ходо- 1 50 укэлэй ойе тэмдэглэб3: (| ностиин. хүдэлмэрилэгшэдзн 4 
гардаг юм. Эдэнэрэй дунда доо шалгардаг юм. Тэрэ мү- | Ташалан тосхоной үйлсэ-( үдэр». 17.00--Уласхоорон- 


А ор р 
нөө «Республикын эрхим шэ- нүүдта, гоё Һайханаар хуб- і 
рэшэн» гээн нэрэ зэргэдэ 


Ч 

р Ё хүнүҮү лон. Эдэнэ 
хүртэнхэй. Энээнһээ гадна Сте- | Т. ОСК ӨХЫЙн я м | 
пановагай үбсүүн дээрэ ВЛКСМ- |! е у 1 


ЖҮҮД ў : с ажа- ( 
эй ЦК-гай «Табан жэлэй залуу жууда. сугларна. Тус нэ” 
гвардеец» гэһэн алтан тэмдэг | 


дын панорама. 17.45 — «Вин- 


ни Пух и день забот» —. 
мультфильм. 18.05--«Кино- 
гоор аяншалга». 19.05--38- 


луу дуушадай бүхэсоюзна те- 
левизионнд конкурс. 20.30— 
— «Время». 21.05 — Тенни- 
сээр Девисэй кубогта хүр- 
тэхын түлөө мүрысөөн. Ита- 
лиһаа дамжуулга. 21.50— 
Эрдэм дэлгэрүүлгын филь- 
мүүд. 22.30— Шэнэ Понин. 


ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 


НЭГЭДЭХИ ПРОГРАММА 
«Орбита-2». 7.55 — Дам- 


үдэр, халаан бүриингөө даа- 
бари . дүүргэдэггүй нэгэшье 
хүнийе олохогүйт, Жэшээ 
болгожо, Буряадай АССР-эй 
габьяата бариллашан Клавдия 
Николаевна Казанцевагай бри- 
гадые дурдая. у , 
--Эдэ үдэрнүүдтэ КаЗанце- 
вагай бригада Цивилевой гу- 
дамжада ербын бодоһон шэ- 
нэ гэр шэмэглэжэ байнхай; 
Энэ гэр түсэбэй ёїлоор дүр- 
бэдэхи кварталда  ашаглалга- 7 
да үгтэхэ байһан юм. Харин 
уран гартай эдэнэрэй  шу- 


хын түрүүшын түрүүлэгшээр 
хүдэлһэн 11646521 Ботов, 
үнинэй колхознигууд Три- 
Үндэр бүтээсэтэ ажалаараа | бунада гараба. Республи- 
мэдээжэ болоһон эдэнэр ар- 8 кын габьяата механизатор 


бадахи табан жэлэй дүрбэдэ- ЇК, Д. Содномов, нуга, саб- 
хи жэлэй түсэбые үни хада шалан уһалдаг отрядай ме- 


ялардаг. 


сг 


Октябрийн 21-йээ 28 хүрэтэр 


«Время» гажэ программын 
почто», 19.20—«Время выб- 
рало нас» -- телевизионно 
уран һайханай фильм, (3- 
дахи сери). 20,30 — «Вре- 
мя», 21.05 — «Хэзээ, хаа- 


программа, : 
Улаан-Үдэ, 18,15 -46 
лективые хүмүүжүүлх3 
плексно түсэб». 
СУББОТО, 27 
НЭГЭДЭХИ ПРОГР2 


дүүргэһэн юм. ханизатор, ВЛКСМ-эй 06- 


Ажалдаа амжалтатай, олон- | комой  гэшүүн Валентин 


до хүндэтэй болоћһон Воронин гэгшэд һүр жабха- 


Клавдия Николаевнагай бри- || ланта хүгжэмэй аялга доро 


: : 1а? Юу лроб?» — Теле- та 
даргы бэрхээр ажаллаһанай гада түрэл Улаан-Үдэ хотоёо | ажалай алдар солын туг, жуулгын программа. 8.00—| 48. Юун болооб?» Теле «Орбита-2». 7.05 -4 
ашаар үглөө, мүнөөгүй ашаг- й е сомсомолой дамжуулгын рози 7 ЛО “ХАРЦ эрж лүолартл 2210 -- Кон- |,„уулгын программа, 8 
: а болбосон түхэлтэй  болгохо комсомо? мжуу: НУУ аас: Е Рас-| церт. 22.45 — Шэнэ һонин. | „вре 9.40 — «АБВЙ 
лалгада тушаагдажа, 120 айл вымпел зал соо оруулна. гимнастика. 9.05 -- «Рас «Время». 9. «АБВ 


ХОЁРДОХИ ПРОГРАММА 


хэрэгтэ иигэжэл  хубитаяа 


| 

| 

Хори тосхоной эхэнэрнүү-| дын классай мастер Валерий! ша ондо педагогикын эрдэ-| Борис Дамбаевич Санданов, ! { Ф Э 
дэй совет, хүүгэдэй районно | Стрельниковые Майн мэдэхэ. | мэй кандидадай диссертаци | институдай  нүгөөдэ кафед- ) ков, Я. Ф. Димов, Д. 9. 
библиотекэ, Хориин 2-дохи | Валерий Стрельников 1971 он- | Москва хотодо амжалтатай- | рые даагша Степан Влади- 4 Аюшеев гэгшэд түрэл ню- 


21.00 -- «Агитаторнууд ба 


- түби дэлхэйдэ». ! 
политинформаторнуудта». 


- «Элүүр энхэ бай 
15.10 -- Духовой 0 


бүлэ эндэ орохонь, -- гэжэ Энэ Байндэрыес ажахын писание на завтра» -- те- 5 2 ААА ка,..ъ. 9.10 — «Вреж 
834-дэхи барилга-хабсаралгын оруулнал даа. малшад эрхим әмжалта- левизнонно уран Һайханай РР Анто брало нас» — телев 

поездын профсоюзай комите- ЗУРАГ ДЭЭРЭ: Римма Сте- 4 тайгаар уггаба. Гүрэндэ фильм. 10.25 — «Ап ами- 19:00 с9а ка шинүүхэг 7 ран һайханай филь 
дэй түрүүлэгшэ Г. В. Кома- ар Ромеу һү, мяха тушааха юһэн һа: тадай ажамидарал». 11.25— трайна. 4 у 18215 Ууд». дэхн са отра сери). 
рицин омогорхоно, : ПРОМИТИЙ: Га н рынгаа түсэб сүм дүүртэ- || А Шэнэ һонин. 11.30— Забһар- «Соцнолбтто үгэ .үгтана.| ра рх орти 

Бригадын гэшүүд үндэр бү- # оаа АТ = М. СУТУРИНАЙ фототекст. пкэ, районой ажахынуудай лалга. 13.55 — Дамжуулгын үд аа... е Үүрэг «Үүлэн 

ж дунда дэлгэрЛэн аира апда Црограмма а мн А: 18.55 -- Буряадай оперно Си хүгжэмтэ програ 

түрүү Һуури эзэ: Ме ТОНИ. :5 Ч теазрай дуушадай концерт. | 12.25 -- «Спортлой 

Боксын нааданда дуратай- , Й 19.35 — «Шиний орденууд, | тираж. 12.40 — «Мо 

ҮХИБҮҮДЭЙ шуул Доржи Банзаровай нэ- ЭРДЭМЭ КАНДИДАТ г К. Т. Афанасьев а. 15.00 -- «Эжын һургуу- Комсомол!» 'Телевизионно | каъ — телеклуб. 1 

Бэата Б исра и кти" 5 Угшил 20 “и»..15.35--Үхнбүүдэй кол-| Фильм (1-дэхи ба 2-дохи | «Советскэ Союз тухайд 

ҺАЙНДЭР ‚ | тудай кафедрые даагша, | данда хабаадаһан о: ичиста им эн оо а. н концерт, 16.10 |<ери). 20.35 — «Булаг ба| гүрэнэй, айлшадай | 
СССР-эй спортын уласхоорон-| Валерий Стрельников ЕЕЕ" факультедэй декан Е. р. е Ф.УБут: 3 Орлснок» телєстудВИНг Ой дуун» -- фильм-концерт.| жа». 14.10 — «Мүн 


корнууд Социалис | Ажалай 
Герон, техническэ мэргэжэлэй 


УУУУУУУУЛЛЛУУУУУУУУЛУЛУУУУУЛЛЛУУУЛУУУУУУУУУУУУЛУУЛУУЛУУУУУУУУУИУУЛУУУУУ? 


| 

| 
Республикын габьяата оронуудай телевизионно ба: 
малшан, 2-дохи фермыг ! римтата фильмүүдэй програм: 


дунда һургуули «Бүхы дэл-| до СССР-эй чемпион болоћон, | гаар хамгаалжа шадаба. | мирович Колмаков гэгшэд ў тагайнгаа һалбаран хүг2кэ- Буяалсалай габьяата мастер У. ЧЕТВЕРГ, 25 наадаха, 15.25 - 1 
хэй дээрэ эгээл хүхюун зу-| Европын түрүү һуури эзэлхын | Тэрэнһээ урда тээ иимэ | хүртэһэн юм. } пэн тухай омогорхон хөө- А в, С. илипповтэй АА НЭГЭДЭХИ ПРОГРАММА | гуйлтаар уулзалга, 
гаата зон --үхибүүд» гэһэн | түлөө үнгэргэгдэһэн наа- | нэрэ зэргэдэ тус ин- №. БОРИСОВ. рөө їзэн. 4 : \ 17.10— _Телестадион. . «Орбита-2». 7.55- Дам- | зор харагшадай бэшэг 
темээр үхнбүүдэй һайндэр Буряадай АССР-эй Вер- х --«Түсэбтэ табан жэл, ДҮР-| жуулгын программа. 8.00— | политическэ шэнжэ) 
үнгэргэбэ - ховно Соведэй Президиумэй Й! бэдэхи жэл», «Бага үйлэд- «Время». 8.40 — Үглөөнэй| В. П. Бекетов харюй 
105 иг 1 4 түрүүлэгшэ Б. С. Семенов миржилн 4 Е б с, гимнастика. 9:05 4- «Үхӣ-| 16.10 -- «Мэдээжэ 
хибүүдэй мэдэлдэ рано: Ы эрхим колхознигуудта Хүн- 1} Ҹ 18. -- Футболоор “| бүүдтэ ан амитадай зулза-| юрэ бусын юумэн», 17 
ной соёлой байшан үгтөө. Б У Р лм А4 Д А й хи Б ЁС) С дэлэлэй грамотануудые, үнэ: Л чемпионат. «Пахтакор» «р тухай». 9.35— 2. «Правда» газетын полї 
Пионернүүдэй байшангай ди- Д тэ бэлэгүүдые барюулаа. | М — «Спартак» (2-дохи тайм). выбрало нас». —телевизи:| С̧КӘ .шэнжэдэгшэ Ю 
ректор Г. Н. Туголукова суг- Юһэн Барын түсэбїеө га-үнэ продукци үйлэдбэрилэгдэ-| хибэс эндэ олон. Уран зу- ЇЇ Холо, ойропоо ерэһэн айл- Ч 1905 — «Ажахые хүтэлбэ-| онна уран һайханай фильм. %уков уласхоорондын 
ларагшадта элидхэл хээ. дуур 100.000 гаран түхэригэй | хөөр түсэблэгдэнэ. рааша Ирина Аверьяновна “шад мүн лэ бэлэгүүдээ аса- рилгые нарижуулан райжа- (3-дахи сери). 10.40 -- Кон- далаар хөөрэлдөө 8 
Удаань “Буриадаа”АССР: "Ролик Уландын Ран | | затодай уван гартын хибэс| Бас Снхаргнин” дийн “рэг, | раа юм. 100 таран хүнэй ) Х руулшийлна, 142 -- Кон, церт 11-40:3Шэнэ йн | оно” тустор талруй 
пзу ї е Ч 1 кабаадалгатай концерт ха- : мо: 7 304 15 — Забһарлалга. 13. 
эй гайрналаг баша ж ме, бэлэгүүдэй туршалгын заво- Эрээ н га нэбцаруул зураашын зохёоћон угал- “Л! Х «Время выбрало нас» гэх: | _ асале рле 3:40 табигдаһан телеви 
Павлова, Эсэгэ ороноо хам 3 бэ. Ерэхэ жэлдэ заводой хү- руулагдаа. хуу р Дамжуулгын · програм: | ;: 
гаалгын Агууехэ дайнай ве- | 09 Хүдэлмэрилэгшэд Худал дэлдцэришэд наяад – мянган | Зануудые Пятигорскдо Вура- |) Б. ГОМБОЕВ. } Ў телсвизианно олон серитэй | ма, 1400 -- Шэнэ һонин. | УРан һайханай, фильмі 
теран А. А. Квашнин, мүн | даба. Нёдондоной энэ үеын" туу ;ригэй хибэс худалдаа най-| жа ерэһэн залуу нэхэгшэд 0 | 3 Уран һайханай фильм (1-д9-|14.20 — «Тот самый, Голов- у 25резя. 
бусад үгэ хэлэхэ зуураа, | ИА “Өрходоо үйлэдбэрийнь | занда гергазещі хараална.. | бүгзэгдэ \ ед2: е 5 М хи сери). 20.30 — «Время».| ченко» — .Владивосток і хо- на ГЭР" 21.05 = 
үхибүүдые эрхимээр · ћура- | хэмжээн юһэн,, процентээр с БОЛБОСОН Мо Улаан-Үдэ, 21.05 --«Мү-|тодо болоһон телефильм- | г.а, чинна? ын” 5 
хыснь уряалїан байна. дээшэлћэн байна. Заводой | Улаан-Үдэдэ Раяхан  үнгэр-|. Шэнэ. үйлэдбэри саашадаа Мо рысздэг хүршэнэрнай» --|МВүүдэд бүхэсоюзна фести- рна сйзай х Ё 
уе : хүдэлмэришэд Олимлиин наа- | гэгдэһэн респубаикын худал-| үргэдхэгдэхөөр түсэблэгдэнэ. элТтЭэи М Шэтын студиин дамжуулга. валинин шанда хүртэйэн| “санж. СССР.эй 
Хоринп 2-дохи дунда, | дануудай һүлдэ тэмдэгтэй ар-| даа наймаанай яармагта тус Аран Б. РАР 12, Д. >. ТҮХ Ҹ 21.25 -- «Байгал» прог- | фильм. 15.15 -- «Ород хэ- гар Ри Нау 3 
хүүгэдэй хүгжэмэй һуртуу- | ба нэгэн зүйлэй продукци бү- предприятиин хибэсүүд оло- ёр М, БОЛОНО М саен (буряадаар). 21.55 —<| лэн». 15.45 — «С. Про “3 ЛХЭрөл ий 11210 
линуудай һурагшад, «Уляа- | тээдэг болоо. Металлаар хэ-| ной үзэмжэдэ табигдаһан бай-| Зан станок ШЭЭС гү М «Минии түрэл тосхоной эдир | кофьевой хүгжэм». институдай ди ектов 
һахан» гэжэ Ссвдаи Саташу дэн шэнэ зүйлэй бэлэгүүд| НӘ. Тт хар 8 айхабтар | Ерэхэ жэлдэ үшөө эды шэнээн Сэлэнгын районой хото, М налан» -- киноочерк. | Улаан-Үдэ. 16.30 --Улас- Галазий Хамжуухий 
ХОНАР харад. ерэхэ жэлдэ бүтээгдэхээр ГЭВ айхан, буряад нарин | станогууд нэмэгдэхээр хараа- хүдөөгэй үйлсэ, талмайнууд Мо «Орбита-2». 22.10 -- «До-| хоорондын шэнжэлэл» (бу- баадалсаха. 21.25 - 
Ж. БАДМАЕВ, . Угелзануудтаигаараа окон нараар болбосон түхэлтэй болоно. М мог түүхэ тухай репортаж» | Ряадгар). 16.45 -- «Юпн- | омобильна транс 
Хори хараалагданхай. Тиихэдэ гал- | хэгдэһэн хибэсүүд олоной ан- - 1978 ондо 13200 дүрбэлжэн Х Ээ ци баримта- тер ба тэрэнэй 3000 баса- Базис РВ ї 
ри. дагдаһан шабараар хэдэн шэ- | харал татаа. Мүн хүүгэдэй Д-Д. ЦЫБЕНОВ. метр, мүнөө жэл 14400 дүр- Х та фильм. 23.00 -- Шэнэ мн киноочерк. 16.55--| лагдаһан баярай кон 
бэлжэн метр асфальт Гусн-М пониН. «рангал» программа. ХОЁРДОХИ ПРОГР. 
хөэгэлирэгилэсэльлэлэлээүчлэтэлэгэлэллитилэрэгэлэлэлэлтлэрмлэлилэлилыльлилигилдлэрэгэсэлэллэгээлэлэлылэлэгэсэгэрэтэтэлэтвлэлилэевтилылэлэын -0- 5 т М «Орбита-2», 17.30 — «Олон 
ноозёрск хотын Ленинэй нэ- х ВТОРНИК, 23 «Орбита-2». 21.05 
9 ч , түмэнэй ленинскэ универси- 
р 57 га Л В 3 Л- Ё », 
А Л Т А Н о АТА-КУНАДЕЙЫ Һургуулиин | Наһанай илгаае хараада аба-| Удаадахи бүлэгэй бүридэл- а Е ол Ў нэгэдэхи ПРОГРАММА | тет». «Социалис хани бари- н ад 2: 4 
дэргэдэ хүүгэдэй спортивна | жа, хэдэн бүлэг байгуулагдг-| дэ оролсоһон Бага-Куналейн, базаарай талмайнуудые хуг Ҹ «Орбита-2». 7.55-- Дам-| Санай, эб найрамдалай тү- (Киев). 2250 — Ш 
МЕДАЛЬТАН Һургуулиин ‘филиал хүдэлдэг| Һан байгаа. Түрүүшын бүлэг-| Бэшүүрэй 1-дэхи дунда Һур- ТАБА : 9 Ў жуулгын программа. 8.00 — | 100 тэмсэл» 18.00 — «Үхи- | һин, 
: юм. Эгээл тиимэһээ. эндэхи | тэ эхин классуудай түлөөлэг- | гуулинуудай түлөөлэгшэд Ве- Тиихэдэ Гоол Ў «Время». 8.40 --Үглөөнэй бүүдїэ — шүлэгүүд». 18.15 { 
һурагшадњэлдэб. мүрьсеенүүд-|шэд  оролсоо. Бага-Куналейдэ! роника Смолина, Серёжа Сер- абе = БОЛ ҮРСЭН гимнастика. .9.05 -- Мульт- | 17, «Мүнөөдэр -- түби даэл- ВОСКРЕСЕНИ, ! 
Якутск хотодо дүрэ бу- {| үэ саг үргэлжэ иладаг ёһотой? Цэлх Л ҮНЭ чан лимпүүДЭН |. ппограмма, | ХЭЙДЭЭ. 18:30 — «Киногой | НЭГЭДЭХИ ПРОГР 
ляалдалгын бариадаагаар бү- | Багшанар . П. К. Тимофёев, АМЖАЛТАНЬ ХҮМҮҮЖҮҮ Ь асирар тан эж 4 “ЕЭ с сад МЕ. лө һонин». 19.00 — Спортын “ОРОнта-2», 7.55 = 
хэсоюзна түрүүшын мүр. |В. А. Аниснмов гэгшэд үхйбүү ЛГӘҺӘЭ ЗҮВНуунаадай.эртүдгэ нас» _ Телевизнонно уран программа. 20.30 — «Вре- уулсын программа й 
`эгдэбэ. Мү дэ Си. | аме аыр тепортАо, лее в Улан һћаяар соргоор дамжуу- № һайханай фильм (1-дэхи сє- | 02:25) Эл дал огтын про- речка 00 
гэргэгдэбэ, Мүрысөөндэ Си ратайгаар хүмүүжүүлжэ шада- р соргоор УУ М у 105 Х грамма. 22.35 -- Узбегэй | НЭЙ гимнастика. 9, 
бирь болон Алас-Дурна зү- даг юм м лагдадаг болохонь. Кн уриад «Холын ба | телевидени ба радиогой ор- «Будильник». 9.30 = 
гэй хото городуудай 140 бү- 256 1 А 9 Х Н Т 9 1 геев огцва бараниие ахижа Тосхон, пууринуудаа бол- М цірын ТИГЕ: лд кестрэй концерт, 23.00 -- | ветскэ Союзда алба їй 
хэ хабаадаа. Һая ; районой . Һургуулинуу- гараа. 800 метрэй зайда босон түхэлтэй болгохо мү- ММ энэ понин. 225) ас- {| Шэнэ. Һонин. 10.30 — Онтохондо 
Нааданай эхилхын урда | дай дунда #хубиин џтүрүү һћуу- урилдаһан хүбүүд сооһоо мүн рысеендэ Загастайн . сомо- Ў һарлалга. 13.55 -- Дам- ХОЁРДОХИ ПРОГРАММА | Ш22Р. «Пастух Янказ 
тээ Олимпнин нааданай чем- | ри эзэлхын түлөө хүнгэн атле- лэ Бага-Куналейн дунда Һур- ной Совсдэй депутадууд эдэб- М.Жуулгын программа. 14.001“ `„Орбита-2». 16.30 --Ша- | телевизионно уран 
пнон Павел Пинигин амар- "| ажаһуудаг 10 наһатай В. Раз-| гуулиин Вурагша Александр | хн. үүсхэлтэйгээр хабаада- % < Шэнэ Пһонин. 14.20 — |... Бургуулн». 17.00 най фильм (2-дохи @ 
шалгын үгэ хэлэхэдээ, һайн Ши ЭЭРАИ АТРЫ Вен ШЛОБОГАЗ 2088 цын 500 метрэй зайда | Синицын шалгараа. на. М Үхибүүнэй уласхоорондын «Боримстяууд” замгийн 11.30 -- «Арадай 
техникэ харуулхыень, ам- | 99 Эндэ 9 һургуулиһаа ерэ-|гүйхэдөө, бултанһаа хурдан Н. МИТЫПОВА. Н. НАМСАРАЕВ, Ў жэл.. Телевизнонно барим Улдан-Үдэ. 17.30 —_«Ши-| НУУД» 12.00 - 4 
жалта туйлахыень хүсэбэ. Вэн 150 Һурагша хабаадалсаа. | байланаа гэршэлээ. Бэшүүрэй район, Сэлэнгэ. Җ тата фильмүүдэй програм- | ин нүхэр — хүгжэмэ. 18,00 | 7ай час». 13.00 — «Ж 
Манай республикын суг- Ҳ ма. 15,15 -- «Москвагай|.- Соносхолнууд. 18.10— |12 КИОСК». 13.30 -4 
луулагдамал командын арбан бж. Җ Кремлиин архитектура» (2-| „инин орденууд Комсо- | ЦИ соогуур аяншай 
бүхын дундаһаа Владимир Ҹ дохи дамжуулга) 15.45 — | мол!» Телевизионно барим- | к#н0гОЙ программа, 


7? 


Улаан-Үдэ. 14.15 


Шиестаков, Анатолий | Мор- жа ба Й РА № Улан дээ бүмбэг а- 2 
пава орнар аа ИЕ 5 ЗУРГААН жэтэ багшанарай, технологи ВЫСТАВКЭДЭ ТАБИГДАБА рэ Оүмоэгөөр наа-| тата фильм (3-дахи ба 4- 


довскоцо 12-17 хасна ца дал студент- т Н хо лан | дэхи сери). 19.10 -- «Элүүр торор» е О 
т л х Э Л М Й; Вла- 4 ” 5 е , 2 ын хэд ёпоной уулзалга. ? анхэ ургаарай» Н » Д о; 
ұу нэр Михаил Михайлов, Вла «Эхэ ороной. эн; м» 291 2 ЯА. ургаарай» гэлэн цикл 
дажа, өөһэд өөһэдынгөө шэг- Х А Н БОЛОБО димир Базилевский, «Тру- | юзна Саак ОД осто З Энд" 2000 20. ху. Венгри, 18:45, — «Багына = дамжуула. Заб - = 15 10 сн С, 
НҮүННШЭ? р һууринуу- Е с. довыс резервы» бүлгэмэй ран элдэб янзын бүтээл табигдажа, олоной зүгһөө Пайшааг- М шада -- хүгцэмэй хэшээле, «Волго, мүрэй даэра хаян лесу АА ӯ (6 1 
е эзэлжэ шадаа. РСФСР-эй Министрнүүдэй Олег Левитин гэгшэд боло- | даа Далайн сэрэгшэд, хилын харуулшад, худалдаа най- ЮМ (1-дэхи дамжуулга). барисаанай тугууд» -- ки- Р а соон (бурхй 
ШУТ еее Зозло дэргэдэхи физкуль- но. Тэдэ яхад арадай һү- маанай флодой хүдэлмэрилэгшэд, загаћашад, докернууд болон М Улаан-Үдэ, 17.15 Бэс ножурвэд, 19.55 -- «Манай И. рече. Ёс 
Їнэн тАЯЦОВ» | УНЭ” ОЧ СЛОРДЫН бталвара к рэлгөөр спортын мастерай бусад ажалшад тухай тэдэ ууран зурагиуд хөөрэжэ үгэнэ. «Байгал» программа. 17.45| йлшан -- поэт А. Прелов- | 22. эр б н: 
осквитин гэгшэд дүрбэдэ- | митет спортын национальна < 5 М.--«Пропагандистнар ба һу-| ский». 20.20 — «80-аад | Аа тетер эшэгдэн 
хи, табадахи Вууринуудые | зүйлнүүдээр РСФСР-эй спор- нэрэ зэргэдэ хүртэбэ ха юм. Манай республикын түлөөлэгшэ, РСФСР-эй габьяата уран Ф а Бэх 4 Беа тя оной дуунууд» -- фильм. | 1834. 16.05 — 
эзэлһэн байна. ыт мастере нэгэ уэ Мүнөө манай республика- аа оаа Эд ан Д илгалга» сэһэн зу- Ў 18.05 ай Д цийн йн концерт” 31:02 «Венок паншаласшалай заа 
Мүрысөөндэ эрхимлэһ=н й , Ч К 2 й анхарал татана. Тийхэдэ залуу уран зураа- 8254 т А ” | сонетов» — ан һайханай ! 7 8 
блек ухас мү- хэдэн хүндэ ·олгобо. да инмэ нэрэ зэргэдэ хүртэ ша Римма Жимбиевагай «Байгал» гэжэ шаажан домбо оло- Х аА со, АМТ фильм. 4 фильм, 17.30 — : 
нг болсаблтайй гарал... СЕМ Эдэнэрнэй хэд бэ гэхэдэ, пэн зургаан хүн тоологдоно. | ной понирхол үүсхэбэ, аа 2» ОБЕКТ ПЯТНИЦА, 26 Руслан үүлэн 18.7 
Дэ ан ает 3 хүлээ Й Ї - тү Л н - ! , «Мүнөөдэр — 810| 
йн оу кне байг буй Н цэ Т. БАДМАИН. | Д-Д. ЦЫБЕНЭЙЛ. \ дэ». 18.30 — «Хүн ба хуу-| НЭГЭДЭХИ ПРОГРАММА |на травспойтыв хүдэй 
ХЭВЛЭН а Ў ли». 19.00 — «Сказ» га. «Орбита-2». 7.55, --Дам-|лэгшэдэй үдэр». РСФ 
Ў жә ород арадай инструмен- | жуулгын программа. 8.00— | автомобильна трашб 
1 Г. МАНЖУЕВ, Намар. Байгалай эрье. Ч) тнүүдэй квартет наадаха. | «Время». 8.40 -- Үглөөнэй | министр, В. Г. Т 
СССР.эй спортын улас. П. ЯХНОВЕЦКИИН М 19.15 — «Время выбрало | Гимнастика. 9.05 -- «Гор- | дамжуулгада абаад 
хоорондын классай мастер. фотоэтюд. Ў нас» -с- телевизионно уран | СтНууд, харюусагты!» 9.35 | 18.30 -- «Танай @ 
х һайханай фильм (2-дохи се-| — Москвагай гүрэнэй фи- | дээр»>ғ Автомобиль 
! Х ри). 2080 -- «Время». | лармониин академическэ спортын хүдэлмэрлай 
А Г Н у у р И Э Х Л Э Э 21.05: — · Останкинай кон- | Симфоническа оркестрэй | үдартэ зорюулагдайа 
И цертнэ студида уран зо- | ОНЦерт. 10.20 -- Спорт-|жэмтэ программа. 19, 
хёолшо В. Астафьёвтай ууд- | ЌЛУО. 11.30, — Шэнэ һонин. | «Лобо» — тезё 
Октябримн хоёрдохи. ха- лагдаһан байгаа. Эдэ бүгэдэ- залга, 22.55 -- Шэнэ 19 11.35 =, Заббарлалга, 13.55 | уран һайханай филий 
ҳадһга түрүүшын саһан оро-| һәә тобшолол хэгдэжэ, али нин. 14 донж р рроренма, = = «Вреияе 21 
БЭ” авс йнады  АВИИИӨ фдамул админ хэдэг 14.00 — Шэнэ һӧнин. 14.20 | «Улаан гвоздика», © 


СРЕДА, 24 — Телевнзионно ба 
левн: римтата 
НЭГЭДЭХИ ПРОГРАММА | фильмүүдэй программа. 
15.20 


4Орбита-2», 7.55 — Дам- - «Шиний ленинскэ 


хоз, коопзверопромхозуудай | шэнээн т"зөөлэн алта», туруута 
штатна ангуушад ой тайгадаа| ангуудай мяха, зэрлиг шу- 
гаража, агнуурияа эхилбэ. | буудые бариха тухай түсэб 


тодо.. болоһон 10 
дуунай уласхооройд 
тиваль. 22.35 --288 


РРР 


жуулгын программа. 8.00-— | библиотека%, 15.50 -- Кон- гү а 
—Саяанһәа эхилээд Витим даабари ангуушан бүхэндэ «Время». 8.40 -4Үглөв- | церт. 16,20 -- «Эдир спорт- те ете ний 
гол хүрэтэр нэмжыһэн тай- | үгтэнхэй, нэй гимнастика. 9.05--«Ла-|сменай ехэ аренэ». ХОЁРДОХИ ПРОГЕ 
гадамнай элдэб түрэлэй ан| “Намар, үбэлэй  агнуурийн биринт» -- мультфильи. Улаан-Үдэ. 16.50 -- Шэ- «Орбита-2». 14.15 
гүрөөл, арьяатан олоор үдэ-| өд, республика дотор 170.000 925 — «Время выбрало | нэ һонин. 17.00 — «Саяан» | най Чукоккала» - 
нэ. Бидэнэр зунай үедэ ан- хэрмэнэй, 38.000 ондатрын, нас» — телевизионно уран | — хүдөөгэй ажалшадта зо- | зүжэг. 15.10 -- «Х 
ДО арни ааа 12.000 шандаганай, 4000 бул. "Ч Һайханай фильм. (2-дохи І рюулагдалан дамжуулга. | зар. Юртэмсэ», 
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